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۴ ۴ 
* 6ه 
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أنفيات كليوباترا 


103 


107 


108 


109 


113 


115 


116 


119 


120 


124 


الخدمة 
خدمات الطوارئ والاسعاف 


خدمات العيادات الخارجية 


وحدة فحوصات المخ و الأعصاب المتطورة و جراحات 
الصرع 


وحدة المناظير الضوئية و الجهاز الهضمى 
قسم الاسنان 

وحدة العلاج الاشعاعى 

العلاج الطبيعى واعادة التاهيل 

خدمات قسم المعمل 

معمل الانسجة 

بنك الدم 

قسم الأشعة ‏ الاشعة العادية 

الاشعة المقطعية 

الموجات فوق الصوتية 

الرنين المغناطيسي 

فحوصات الثدى 

اتعاب الاطباء في اجراءات الاشعة التداخلية 
قسم القسطرة 

الإقامة و الاشراف الطبى 

أتعاب الجراحات 

اتعاب الاطباء والاسعار لبعض الاجراءات الخاصة 
الكلى الصناعى 

الاجهزة الطبية 


تصنيف العمليات الجراحية 


Table of Contents 


Service 


Emergency and Ambulance Services 


Outpatient services 


Advanced Neurodiagnostics& Epilepsy Surgery 
Unit 


G.I.T Endoscopy Unit. 

Dental Center 

Radiotherapy Unit 

Physiotherapy and Rehabilitation 
Laboratory Services 

Pathology 

Blood Bank 

Radiology Department - X-Ray 

CT 

Ultrasonography 

MRI 

Mammography 

Doc. Fees in Intervention radiology services 
Cath. Lab. Department 

Accommodation Rate & Medical Care 
Surgical Fee 

Consultant's fee and prices for special procedures 
Renal Dialysis 

Medical Equipment 


Surgical Classification 


خدمات الطوارئ والاسعاف 


Price 


600 
980 
340 
85 
1,750 


220 


220 


125 
260 
950 
1,100 
1,20 
360 
195 
980 
980 
260 
60 


390 


1,0 


100 


360 


الخدمة 
كشف بالطوارىء 
اتعاب استخراج جسم غريب من (الأنف-الأذن) بالطوارىء 
تقوية جبس 
قياس الصفراء باستخدام الجهاز بالطوارىء 
بنطلون /جاكيت جبس للساق 
رفع جبس /جبيرة 


استخدام المونيتور بالطوارىء لمتابعة ضربات القلب ( مرة 
واحدة ) 


اتعاب غيار بالطوارئ اقل من 5 سم 

اتعاب غيار بالطوارئ اكبر من 5 سم 

جبس / جبيرة تحت الكوع 

جبس / جبيرة تحت الركبة بالطوارىء 

جبس / جبيرة فوق الركبة بالطوارىء 

اتعاب كسر دبلة أو أسورة 

اتعاب فك غرز بالطوارئ 

اتعاب حقن 866 بالمثانة بمعرفة النائب بالطوارىء 
اتعاب غسيل المعدة 

الاشراف علي نقل الدم بالطوارئ ( لكل كيس ) 
هيموتست (للشريط الواحد) 

اتعاب غسيل اذن 


اتعاب تركيب / تغيير انبوبة بالقصبة الهوائية عن طريق الشق 
الحنجرى 


اتعاب سحب عينة غاز ات دم شر بان فة الطبيب المخت 
۰ ب عینه غازات دم شریانی بمعر پیب 
( نشاف ف الكثنف ) 


عمل شباك بالجبس بالطوارىء 


Emergency and Ambulance Services 


Emergency Consultation 


Removal of Foreign Body From Nose-Ear 


Cast Support 
Bilirubin assay (transdermal) 
Hip Spica/ plaster jacket 


Cast / Slab Removal 


Monitor 

Dressing less than 5cm 
Dressing more than 5cm 
Below Elbow cast / Slab 
Below Knee cast / Slab at ER 
Above Knee cast / Slab at ER 
Ring Removal 

Stitches removal 
Emergency BCG injection 
Gastric lavage 

Blood Transfusion 

Haemo Gluco test 


Ear Wash 


Tracheostomy 


Arterial Blood Gases 


Window in cast at ER 


خدمات الطوارئ والاسعاف 


Price 
80 
60 
70 

850 

1,000 
85 

720 

460 

620 


35 


260 


170 
390 
600 
400 
1,450 
195 
720 
130 


1,050 


اتعاب حقنة وريد 

اتعاب حقنة عضل 

تركيب كانيولا 

اتعاب خياطة جرح سطحي اقل من 5سم بالطوارىء 
اتعاب خياطة جرح سطحي اكثر من 5سم بالطوارىء 
استكمال فلك غرز 

اعطاء علاج تدعيمى بالطوارئ 

تركيب درنقة مع التثبيت بغرز 

تركيب قسطرة بالعانة بالطوارىء 


جلسة اكسجين عادى ( لكل 15 دقيقة ) 


حقن مستحضر الاوبراستا ( يضاف سعر العقار ) 
رفع / تفريغ - قياس درنقة 
شفط للاذن 

تثبيت كسر اعلى عظمة العضد بالصدر 
استخدام جهاز رسم القلب6©م6ع 
اتعاب فتح خراج بالطواريء 
كشف اضافي في الطوارئ (تخصص مختلف ) 
اتعاب اعطاء التغذية الوريدية 
تركيب كانيولا لطفل 


جبس / جبيرة فوق الكوع 


Emergency and Ambulance Services 
Service 

1.V Injection 

1.M Injection 

canola 

Superficial Wound less than 5 cm 

Superficial Wound more than 5 cm 

Removal of remaining stitches. 

Supportive medication fees 

Redivage insertion with stitches 

Insertion of Pubic catheter at ER 


Oxygen Setting per each 15 minutes 


Oprasta Injection (+ Medication price ) 
Redivage Removal / Drainage 


Ear Suction 


Arm to chest bandage in fracture humerous 


ECG - at ER 

Incision and drainage ER 
additional ER consultation 

TPN Seesion fee 

Ped. Cannula Insertion under GA 


Above Elbow cast / Slab 


Price 
2,600 
1,200 
1,0 

850 

390 

170 
195 
390 
860 


360 


1,250 


650 


1,300 


3,450 


2,600 


390 
1,300 
390 
1,650 
40 
1,000 
650 
330 


2,100 


الخدمة 
فريق انعاش القلب الرئوى 
اتعاب خياطة جرح عميق بالطوارىء 
اتعاب استخراج جسم غريب مع خياطة الجرح بالطوارىء 
اتعاب غيار حروق أكبر من 5 % بالطوارىء 
تركيب قسطرة بولية بالطوارىء 
اتعاب رفع قسطرة بولية بالطوارىء 
اتعاب تسليك قسطرة بولية مسدودة بالطوارىء 
أتعاب تفريغ تجمع دموي تحت الظافر بالطوارىء 
تنظيف قدم سكرى بالطوارىء 
اتعاب عمل جبيرة لكسور الاصابع بالطوارىء 


اتعاب رد مفصل كتف مخلوع أو مرفق مخلوع بدون تخدير 
بالطوارىء 


اتعاب رباط ثلاثي للركبة بالطوارىء 


اتعاب رد كسر بالساق أو الساعد أو اليدين بدون تخدير 
بالطوارىء 


تركيب انبوبة صدرية بالطوارىء 


تركيب قسطره وريد مركزيه _ بالرقبه او الفخذ بالطوارىء 
جلسة نيبوليزر بالطوارىء( يضاف قيمة الكشف والادوية) 
اتعاب تركيب انبوبة حنجرية بالطوارىء 

اتعاب تركيب ٩۷/6‏ بالطوارىء 

اتعاب ربط بواسير بالحلقة بالطوارىء 

اختبار حساسية للحقن 

اتعاب رد خلع جزئي بالمرفق للاطفال بالطواری 

اتعاب حشو لنزيف الأنف بالطواری 

اتعاب رفع حشو الانف بالطوارئ 


حقن وتفريغ للقضيب لحالات الانتصاب المستمر 


Service 
code blue team 
Deep wound suturing ER 
Foreign body removal with sutures ER 
Burn Dressing (more than 5% ) at ER 
Insertion of Urinary Catheter at ER 
Urinary Catheter Removal at ER 
Irrigation of Blocked Urinary Catheter at ER 
Excision of Under Nail Hematoma at ER 
Diabetic Foot Debridement at ER 


Finger Slab At ER 


Reduction of Shoulder Dislocation at ER 


Knee Bandage 3 ways at ER 


Closed Reduction at ER 
Chest tube insertion at ER 


Central venous line or Heckmen catheter insertion at 
ER 


nibulizer session 

Endotracheal Tube 

Ryle Insertion 

Treatment of Piles by Ring Rubber 

drug sensitivity test 

pediatric partially dislocated joint reposition 
ER nasal pack installation fees 

nasal pack removal 


drainage of pripiasm 


اسعار سيارات الاسعاف 


5,200 


3,400 


460 


8,450 


10,400 


16,900 


20,150 


6,500 


2,0 


الخدمة 


اجر الممرض المصاحب للمریض بسيارة الاسعاف 


الاسماعيلية » الشرقية » السویس » الفیوم » بنی سویف » وادی 
النطرون ؛ بنها » القليوبية » شبین القناطر مر افقة الطبیب 


تعکر من وان SEE‏ »تروق مدي يدر مت 
مع مرافقة الطبیب 


العاشر من رمضان»6اکتوبر» الشروقء مدينة بدر»مدينتى 
انتظار سيارة الاسعاف / ساعة 


بورسعيد » دمياط » الاسكندرية » البحيرة » الغربية » الدقهلية » 
المنيا 


بورسعيد ء دمياط الاسكندرية » البحيرة » الغربية » الدقهلية » 
المنيا مع مرافقة الطبيب 


شمال سينا » جنوب سينا » مرسى مطروح » اسيوط 


شمال سينا » جنوب سينا » مرسى مطروح » اسيوط مع مرافقة 
الطبيب 
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لاسماعبلية » الشرقية » السویس ‏ الفیوم » بنی سویف » وادی 
لتطرون » بنها : الروت شبین انقتاطر 


مطار القاهرة الدولی 


Ambulance Rate 


Nurse fees (Inside ambulance car) 


Ismailia , Sharkya, Suez, Fayoum , Bani Suif, Wdi اع‎ 
Ntrown, Banha, Qalubya, Shebin El Kanater with 
Specialist Physician 


10th of Ramadan , 6 October ر‎ Shrouk , Badr City and 
Madienty with Specialist Physician 


10th of Ramadan , 6 October , Shrouk , Badr City and 
Madienty 


Ambulance Waiting Charges / Hour 


Port Said, Damiatta, Alexandria, Behira, Gharbya, 
Dakahlya, and El Menia 


Port Said, Damiatta, Alexandria, Behira, Gharbya, 
Dakahlya, and El Menia with Specialist Physician 


North and south Sinai, Matrouh, Asuit 


North and south Sinai, Matrouh, Asuit with Specialist 
Physician 


Ismailia , Sharkya, Suez, Fayoum , Bani Suif, Wdi اع‎ 
Ntrown, Banha, Qalubya, Shebin El Kanater 


Cairo Airport 


Price 


3,900 


1,300 


1,300 


1,300 


2,750 


2,350 


4,150 


40 


285 


الخدمة 
مطار القاهرة الدولی ۰ العباسية مع مرافقة الطبيب 
استخدام جهاز القن الصناعی بالاسعاف او الطواریء 


يضاف مقابل استخدام جهاز التنفس الصناعي(عند الاستخدام) 


الاسعاف داخل القاهرة لمسافة اقل من 10 کم 


الاسعاف داخل القاهرة لمسافة اقل من 10 کم مع مر افقة 
الطبيب 
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الاسعاف داخل القاهرة لمسافة اکثر من 10 کم 


الاسعاف داخل القاهرة لمسافة اکثر من 10 کم مع مرافقة 
الطبیب 
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قياس تشبع الهیموجلوبین بالاکسجین 


یحتسب قيمة کشف الطواريء مضافا لاجراءات الطواريء 


خدمة سيارة الاسعاف لا تخضع لخصم التعاقد 


خدمات الطوارىء لا تشمل قيمة الادوية و المستلزمات 


تضاف 15 96 خدمة علي خدمات الطوارئ ما عدا كشف الطوارئ 
لا يوجد استشارة لكشف الطوارئ 


Service 


Cairo Airport,- Abbasia with Specialist Physician 


Use of Ventilator (Inside ambulance car) 
Use of Ventilator (Inside ambulance car) 


Ambulance fee inside Cairo for distance less than 10 
km 


Ambulance fee inside Cairo for distance less than 10 
km with Specialist Physician 


Ambulance fee inside Cairo for distance more than 10 
km 


Ambulance fee inside Cairo for distance more than 10 
km with Specialist Physician 


hemoglobin oxygen saturation measurement 


DC in ER 


- 2 اع‎ Consultation is a primary service and being 
charged in addition to ER Service 


- Ambulance charge is not subjected to discount. 


- Emergency services are not including Medication 
and consumables prices 


- 15% admin fees will be added to ER services 
except ER Consultation 


- No follow up for ER consultation 


خدمات العبادات الخارجية 


Price 


650 


الخدمة 


کشف استشاری 


Outpatient services 
Service 


Consultant fees 


-الاستشارة : 


- خلال 7 ايام احتسابا من يوم الكشف بعيادة الاطفال و 14 يوم 


احتسابا من يوم الكشف بباقي العيادات بشرط ان تكون لنفس الطبيب 
, وفي حالة تجاوز هذه المدة او الكشف عند طبيب مختلف ولو لنفس 


3 بالنسبة لقسم الطوارئ : الكشف بدون استشارة 


- الاجراءات المذكورة في العيادات هي لناحية واحدة . 


خدمات العيادات الخارجية 


Price 
1,550 
1,950 


1,800 


2,0 


الخدمة 
كشف أخصائي بالمنزل- لمسافه لا تزيد عن 5 كيلو متر 
كشف أخصائي بالمنزل- لمسافه تزيد عن 5 كيلو متر 
كشف منزلى لمسافة اقل من 10 كم 


كشف منزلى لمسافة اكثر من 10 كم 


عيادة النساء والتوليد 


Price 


330 


1,100 


900 


1,20 


560 


800 


330 
400 


330 


الخدمة 


استخراج لولب غير شامل قيمة الكشف و (يضاف قيمة 
۱ لمستهلكات) 


ترکیب لولب | يضاف قيمة الكشف و االمستهلکات( 
اتعاب کی لقرحة بعنق الرحم 


اتعاب رفع لوب مفقود بالرحم (يضاف قيمة الکشف 
والمستلزمات ) 


اتعاب اخذ مسحة من عنق الرحم 


اتعاب اخذ عينة من جدار الرحم او استتصال زائدة من 
عنق الرحم 


اتعاب:إخذ مسحة هن المهبل 
سونار مهبلي 
سونار على البطن (نساء) 


Follow up visit 

-  within14 days from the date of the 
primary consultation except Pediateric 
consultations follow up visit within 7 days 
for the same doctor. 

- Emergency consultation Doesn’t have 
follow up visit. 

- Services mentioned are for one side. 


OPD Services 


Service 


SPECIALIST EXAMINATION- AT HOME) Zone A located 
in less than SKM Radius 

SPECIALIST EXAMINATION- AT HOME)Zone B located 
in more than 5 KM radius 


Home consultations for a location up to 10 km 


Home consultations for a location more than 10km 


Obstetrics & Gynaecology Clinic 


۱ Service 


Removal of Intra-Uterine (IUCD) 


Insertion of Intra-Uterine Contraceptive Device (IUCD) 


Cervical Cauterization or Cryo Cauterization 


Missed IUD Removal 


Cervical Swab 


Endometrial Sampling 


Vaginal Swab 
Vaginal Ultrasound 


Abdominal Ultrasound 


Anesthesia Clinic عيادة التخدير.‎ 


Service الخدمة‎ Price 
Anaesthesia Consultation clinic كشف استشاري تخدير بالعيادات‎ 520 
Vascular Clinic عيادة الأوعية الدموية‎ 
| Service الخدمة‎ Price 
Vein Sclerotherapy حفن دوالي وشعيرات متعددة بالساق‎ | 0 
Compression Bandage اتعاب رباط ضاغط لقرحه وريديه‎ 330 
Dressing اتعب غیار(عيادة الاوعية الدموية)‎ 330 
Portable Doppler ) اتعاب دوبلر للاوعية الدموية ( محمول‎ 330 
Diabetic Foot Debridement تنظيف قدم سكرى‎ 750 
F Scan for diabetic foot ماسح قدم سكري‎ 260 


عيادة الأمراض الجلدية 


الخدمة 


230 كى سنطة واحدة - عين سمكه (سنطه من بطن القدم) 
330 اخذ عينة من الجلد 
0 | جلسة أشعة فوق بنفسجية أو قصيرة المدی 
400 استخراج الراس السوداء 
560 استتصال كالو 
560 استئصال زائده جلديه 
۳ كى كل سنطة بعد الاولى (بحد اقصي 10 
سنطات)جلسة و احدة 
3,200 کی سنطات متعددة (لاکثر من10 سنطات)جلسة واحدة 
20 جلسة اشعة فوق بنفسجية 
كى سنطة واحدة بالتبريد- عين سمكه (سنطه من بطن 
260 1 
القدم) 
9 کی كل سنطة بالتبريد بعد الاولى (بحد اقصي 10 
سنطات)جلسة و احدة 
کی سنطات متعددة بالتبرید (لاکثر من10 
3,300 سنطات)جلسة و احدة 


عيادة الامراض الصدرية. 


Price‏ الخدمة 
0 | قياس وظائف التنفس 
10 اختبار حساسيه الجلد 


Dermatology Clinic 


Cauterization of One Callosity (or Corn) 
Skin Biopsy 


Ultraviolet-ray per Session or short wave (one 
treatment) 


Comedone Removal 
Callosity Removal 
Skin Tag Excision 


Cauterization of Additional Callosities(up to ten 
callosities, Per Callosity 


Cauterization of Additional Callosities, more than 10 
callosities 


Photo Ultraviolet sessions ( Puva ) 
Cryo of One Callosity (or Corn) 


Cryo of Additional Callosities(up to ten callosities, Per 
Callosity 


Cryo of Additional Callosities, more than 10 callosities 


Chest Clinic 


Service 


Pulmonary Function Test (PFT) 


Skin Allergy Test 


10 


عيادة المسالك البولية 


2,600 
480 


2100 


19,100 


600 


800 


4800 


3100 


12,70 


10 


1,20 


6,000 
7,800 


9,100 


اتعاب حقن ادوية موسعة للشرايين بالقضيب 


اتعاب تركيب قسطرة بولية 


اتعاب تسليك قسطرة بولية (مسدودة) 


حقن عقار بالمثانة بمعرفة الاستشارى 
مقياس سرعة التبول 

مقياس ديناميكية البول-يضاف قيمة الوصلات 
اختبار ضعف انتصاب بدون مستهلكات 

حقن وتفريغ للقضيب لحالات الانتصاب المستمر 


علاج الضعف الجنسى بالموجات التصادمية كورس 
كامل 6 جلسات۱5۷۷/۲) 


تركيب قسطرة فوق العانة 


من مره ی رسن عكتلات زغير شامل 
الوصلات) 
ترکیب آنبوية كاري بالموجات الصوتية 


ترکیب قسطرة بالمثانة من البطن بالموجات الصوتية 


اخذ عينة بول للتحلیل الخلوي 


رسم | ۳ ام منظار مثانة 55 ۳ ۲ 
منظار مثانة مرن تين تشخيصي 


منظار مرن لرفع دعامه ناحيه واحده 
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Urology ۰ 
Service 


Intracorporeal Vasodilation injections 
Insertion of Urinary Catheter 

Urinary Catheter Removal 

Irrigation of Blocked Urinary Catheter 
BCG or any Injection 

Urine Flowmetry 

Uro-dynamic Studies 

ICI Test 

Evacuation of the penis for priapism 


Low intensity shoch wave therapy for erectile 
dysfunction full course 6 sessions LISWT 


Insertion of Pubic catheter 


EMG Electromyography for urethral sphincter 


Urination dynamometer with muscle 
drawing (Consumables not included) 


Urination flowmetry with muscle drawing 


Insertion of renal tube by US(without consumables) 


Insertion of a bladder catheter from the abdomen 
with US(without consumables) 


urine sample for cytological analysis(without 
consumables) 


using a diagnostic cystoscope 
Flexable cystoscopy - diagnostic 


Flexable cystoscopy - with stent removal unilateral 


عيادة العظام 


Price 


1,100 
1,20 
1,20 
1,20 
1,050 
300 
950 
1,050 


700 


1,700 
1,000 


1,100 


1,000 
220 
900 
680 
590 
340 

1,100 

1,100 
830 

1,450 

8,400 

1,100 
750 
340 


الخدمة 
جبس تحت الركبة 
جبيرة فوق الركبة 
رد کسر باستخدام شده جلديه 
جبس فوق الركبة 
جبيرة فوق الكوع 
اتعاب رياط ضاغط لاصق 
جبس تحت الكوع 


اسطوانه جبس 
اتعاب عمل شدة جلدية للعظام لكسور عظمة 
Tê 11‏ 


بنطلون جبس للساق 
جبيرة تحت الركبة 
اتعاب رد مفصل کتف مخلوع آو مرفق مخلوع بدون 


دخدير 
جبس فوق الكوع 


رفع جبس / جبيرة 

اتعاب رد كسر بالساق أو الساعد أو اليدين بدون 
تخدير 

اتعاب رد مفصل صغير مخلوع باليد أو القدم 
اتعاب رباط ثلاثي للركبة 

اتعاب عمل جبيرة لكسور الاصابع 

اتعاب جبيرة خلفية للركبة 

اتعاب رد خلع جزئي بالمرفق للاطفال 

اتعاب بذل الركبة 

اتعاب حقن داخل المفاصل او حول الاوتار 
اتعاب حقن بلازما 

اتعاب رفع سلك معدنى 

اتعاب بذل من الكوع 


تقويه جبيره او اصلاح جبيرة 
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Orthopedics ۷ 


Service 
Below Knee Cast 
Above Knee Slab 
Skin Traction 
Above Knee Cast 
Above Elbow Slab 
Crepe Bandage (Including Band Charge ) 
Below Elbow Cast 


Cylinder Cast 

Skin Traction-fees 

Hip Spica 

Below Knee Slab 

Reduction of Shoulder Dislocation 


Above Elbow Cast 
Cast / Slab Removal 
Closed Reduction 


Ankle / Hand Reduction 

Knee Bandage 3 ways 

Finger Slab 

Posterior Slab 

Closed Reduction ( pediatrics) 
Knee Aspiration 

Intra Articular Injection 
Plasma injection fees 

Metal wire lifting fees 

Elbow Aspiration 


Cast Support 


عيادة الجراحة العامة 


الخدمة 


غيار جراحى 

فك غرز 

اتعاب خياطة جرح سطحي اقل من 5سم 
اتعاب خياطة جرح سطحي اكثر من 5سم 
اتعاب استخراج جسم غريب مع خياطة الجرح 
اتعاب ازالة جسم غريب بدون خياطة 
أتعاب تفريغ تجمع دموي تحت الظافر 
اتعاب لصق جرح درمابوند 

اتعاب فتح خراج 

اتعاب طهارة طفل اقل من 6 شهور 
اتعاب غيار حروق أقل من 5 96 


اتعاب غيار حروق أكثر من 5 96 


عيادة الانف والاذن و الحنجرة. 


Price 


1,000 
650 
810 
390 
720 
880 

1,000 
390 
980 
810 
810 

10 
650 
480 

1,050 
380 
330 


الخدمة 


عينه من الانف والاذن 

فحص الاذن بالميكروسكوب 

منظار جيوب انفيه- بدون مخدر عام 
شفط للأذن 

اتعاب حشو لنزيف الأنف 

منظار الحنجرة - بدون مخدر عام 
استئصال كيس دهنى خلف الاذن 
اتعاب غسيل اذن 

اتعاب استخراج جسم غريب من (البلعوم-الأنف-الأذن) 
اتعاب بذل الانف والاذن 

اتعاب ى انف (ناحيه واحده) 

اتعاب کی انف (ناحيتين) 

اتعاب حشو للأذن 

اتعاب جبيرة للأنف 

اتعاب حقن كوريتزون بالاذن الوسطى 
تشفيط انف للناحية الواحده 

اتعاب رفع الحشو 
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General Surgery Clinic 


Dressing 

Stitches Removal under Local Anesthesia) 
Superficial Wound less than 5 cm 
Superficial Wound more than 5 cm 
Foreign Body Removal with Sutures 
Foreign Body Removal without sutures 
Excision of Under Nail Hematoma 
Closed wound with Dermabount 
Abscess Drainage ( Local Anesthesia) 
Circumcision( Less than 6 months ) 
Burn Dressing (Less than 5% ) 


Burn Dressing (more than 5% ) 


E.N.T. Clinic 


Service 


Biopsy 

Microscopic Ear Examination 

Diagnostic Sinoscope 

Ear Suction 

Anterior Nasal Packing 

Diagnostic Laryngoscope (without G.A) 
Removal of Opisthotic Lipoma 

Ear Wash 

Removal of Foreign Body From Nose-Ear 
Nasal Aspiration 

Nasal Bleeding Cauterization (Unilateral) 
Nasal Bleeding Cauterization (Bilateral) 
Nasal Dressing 

Nasal Slab 

Intra tympanic steroid injection 

Nasal suction 

nasal pack removal 


عيادة علاج الالام. 


الخدمة 


0 | اتعاب حقن (الركبة أو الكتف او اماكن الألم بالجسم) 
عيادة السمعيات 
اس 

980 مقياس سمع 

0۵ اختبار عصب للاتزان 
0 | اختبار ضغط آذن 
870 برمجة سماعة بالکمبیوتر 
800 اختبارات سمع مركزية للاطفال 
0 || برنامج تأهيلى لمرضى الدوار 

0 | اختبار سمع بالسماعة 

0 | مقياس سمع بالكمبيوتر 

0 | برمجة جهاز زرع قوقعة 
900 انبعاث صوتي 

0 |[ اختبار سمع+ ضغط ادن 

عيادة التخاطب 

340 جلسة تخاطب 
650 اختبار النطق 
460 اختبار لغه 
560 اختبار قدرات 
920 العلاج المعرفي السلوكى 
560 اختبار ذكاء 
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Pain management Clinic 


Intra Articular Injection 


Audiology Clinic 


Audiometry 


Videonystagmography(VNG) 


Tympanometry 


Hearing Aid Adjustment 


Central Auditory Test 


Vestibular Rehabilitation 


Hearing Assessment with Hearing Aid 


Auditory Brainstem Response (ABR) 


Cochlear Implant Programing 
Otoacoustic Emission 


Audiometry + Tympanometry 


Phonetic Clinic 


Phonetic session 
Full Phonetic evaluation 
language test assessment 


IQ psychometric assessment 


Cognitive behavioral therapy ( CBT) 


IQ test 


الخدمة 
جهاز المتابعة اللحظية للعلامات الحيوية (لليوم) 
للخارجى 
جهاز المتابعة اللحظية للعلامات الحيوية (لليوم) داخلى 
هولتر 24 ساعه 
هولتر 48 ساعه 
رسم قلب بالمجهود 
رسم قلب عادي 
موجات صوتية على القلب 
موجات صوتيه على القلب بالمجهود الدوائى 
موجات صوتيه على القلب عبر المرئ- منظار 
موجات صوتيه على القلب للاطفال 
هولتر 72 ساعه 
هولتر 7 ايام 


اتعاب التخدير في حالات موجات فوق صوتية على 
القلب عبر المرىء -منظار 


اجراء الايكو بالادوار او وحدات الرعاية المركزة ( 
بالموجات الصوتية) 


موجات صوتيه على القلب عبر المرئ- منظار رباعى 
الابعاد 


جهاز قياس ضغط الدم لمدة 24 ساعه 
اختبار المنضدة المائلة 


Cardiology Clinic 


Telemonitoring/day for outpatient 


Telemonitoring/day for Inpatient 
24 -Halter 

48 -Halter 

Exercise Stress Test 
Electrocardiogram(ECG) Routine 
Echocardiography 

Dobutamine Stress Echo 
Transesophageal Echocardiography 
Pediatric Echocardiography 

Halter 72 H 


Halter 7 days 


Transesophageal Echocardiography anathesia fees 
examination outside Echo department 


4D- Transesophageal Echocardiography 


Ambulatory blood pressure monitor 
Tilt table test 


Pace Maker Follow Up Consultation 
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عيادة النفسية 
Price‏ 
1500 
170 
340 
340 
340 
340 
340 
510 
510 
340 
340 
510 
340 
340 
510 
340 
510 
510 
510 
340 
255 
510 
340 
560 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 


الخدمة 
كشف نفسية وعصبية 
التوحد لكل جلسة 
صعوبات التعلم كل جلسة 
إضطراب فرط الحركة ونقص الأنتباة 


مقياس فقدان الشهية العصبي 


إختبار التعبير 

إختبار مقياس الأكتئاب التراجعي بيك 
جلسة مج سلوكي 

مقياس الأضطراب السلوكي 

مرح جستالت بندر 


إختبار بنتون للإحتفاظ البصري 

مقياس الشره المرضي العصبي 

مقياس إكتئاب الأطفال 

CDT 

تقدير ذات الأطفال 

علاج معرفي (جلسة واحدة) تطوير العلاج للتخلف 
ال 


مقياس كونر 

إختبار إضطراب تناول الطعام 
شخصية إيسنك INV. AD‏ 
بطارية جيلفورد (.۲(.0.0) 

إكتئاب هاملتون 

إختبار الذكاء 

مقياس ليبوويتزالخوف الإجتماعي 
إختبار مقياس الشخصية متععد المراحل 
إختبار الذاكرة 

مقياس الخوف 

تفییم بورتاج 

الانحراف النفسي المرضي 

إختبار الفحص العصبي السریع (بندر / نیلتون ) 
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Psychiatric clinic 

Service 
Psychological and neurological consultation 
Autism Per Session 
LD Per Session 
ADHD 
Anorexia Nervosa Scale (A.N.S.) 
Articulation Test 
Beck Depression Inventory Test 
Behavioral Therapy Session 
Behavioral Disorder Scale (B.D.S.) 
Bender-Gestalt 
Benton Visual Retention Test 
Bulimia Nervosa Scale (B.N.S.) 
CDI 
CDT 
Cerebral Stimulation Session 
Children Self Esteem 
CBT 
Conners Scale 
Eating Disorder Test (E.D.T.) 
Eysenck Personality INV. AD 
Group Therapy Session 
Guilford Battery (D.C.6G.R.) 
Hamilton Depression 
IQ Test 
Liebowitz Social Phobia Scale 
M.M.P.1I. 
Memory Test 
Phobia Scale 
Portage Evaluation 
Psychopathic Deviation 


Quick Neurotestation Test (Bandar / Nilton) 


۵ |الخدمة 

0 |العلاج الجنسي 

0 | العلاج بالإسترخاء 

0 | إبتكار المهارات 

510 جلسات التحفيز 

510 تفاعل الطالب السلوكي 

0 | مقیاس تايلور للقلق 

510 مقياس ييل براون للوسواس القهري 
850 اختبار ایلیونس للقدرات اللغوية النفسية 
340 برنامج بورتاج / جلسة 

0 | إختبار فاينلاند للتواصل 

0 | إختبار جيلييم لتقييم التوحد 


عيادة جراحة العيون 


الخدمة 


750 اتعاب ازالة جسم غريب من العين 
0 | اتعاب استتصال وکی كيس دهنی/ ورم فيروسي بالجفن 
اتعاب تر کیب دعامة بالعین الواحدة غير شامل ثم" 
3,500 ب ترگیب د مه بالعین الواحدة غير شامل تمن 
الدعامة 
0 | تنظيف قرحة بالقرنبة 
0 ©( اتعاب غرز في الملتحمة 
0 | فك غرز القرنية 
330 قياس ضغط العين 
650 كشف رمد شامل فحص قاع العين 
650 كشف نظارة شامل قيمة الكشف 
810 أشعة مقطعية على العين (0©7) اختبار لكل عين 
1,100 قياس مجال البصر 
530 اشعة تلفزيونية 
730 صندوق عدسات استخدام مرة واحدة ماركةع (۸0۱(۷۱ 
1,0 كارت تسجيلع نا/الا 6م 
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Service 

Sex Therapy 

Relaxation Therapy 

Skills Of Creation 
Stimulation Sessions 
Student Behavolral Reaction 
Taylor's Anxiety Scale 
YBOCS 

Ilinois Test of Psycholinguistic Abilities 
Portage Program / Session 
Vineland Social Scale 


Gilltlum Test For Autism Assessment 


Ophthalmology Surgeries 


Removal of Foreign Body From Cornea 


Viral Cyst Excision 
Insertion of Lacrymal Stent without Stent Price 


Corneal Ulcer 

Scleral tear suturing 
Removal of corneal stitches 
Eye Pressure 


Ohtholmology consultation including fundus 
examination 


Examination for Error of Refraction for Eyeglasses 
or Contact Lenses including consultation fee. 


OPTICAL COHERENT TOMOGRAPHY (OCT) TESTING 
EACH EYE 


PERIMETRY 


ULTRASONOGRAPHY 
ACUVUE DISPOSABLE LENSES BOX 


ACUVUE REGISTRATION CARD 


Price 


3,900 


2,650 


1,100 


1,500 


1,350 


950 


3,450 


7,000 


1,850 


820 


820 


1,350 


1,100 


730 


3,000 


960 


1,650 


820 


730 


380 


680 


1,20 


الخدمة 
حقن بوتوكس للعين الواحدة 
حقن بوتكس» جلسة واحدة 
عدسة لاصقة ملونة (عدسة واحدة) 
قطر القرنية 
إزالة خياطة ترقيع قرني 
طبوغرافيا القرنية 
عدسات تجميلية) واحدة( 
عدسات تجميلية) اثنين( 
عدسات يومية) اثنين( 
عدسات يومية (واحدة) 
عدسات يومية للإستجماتزم (واحدة) 
عدسات يومية للإستجماتزم (اثنان) 
عدسات ملونة استخدام و احد(2) .0.1 
غیار لعین و احدة 
إزالة الرموش بجهاز التحلیل الکهربانی 
ازالة الشعر الزاند في الرموش 
عدسات ممتدة) زوج( 
وضع عدسات ممتدة) 2 واحدة( 
التحلل الكهربائي لجفن العين (عين واحدة) 
فحص قاع العين 
تصوير قاع العين 


تصوير الأوعية الدموية فالعين باستخدام صبغة فلورسنتيه 
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| Service 


BOTOX INJECTION (ONE EYE) 


BOTOX INJECTION, ONE SETTING 


COLORED C.L. (ONE) 


CORNEAL DIAMETER 


CORNEAL GRAFT SUTURE REMOVAL 


CORNEAL TOPOGRAPHY 


COSMETIC CONTACT LENS (ONE) 


COSMETIC CONTACT LENS (TWO) 


DAILY CONTAC LENS (TWO) 


DAILY CONTACT LENS (ONE) 


DAILY TORIC CONTACT LENS (ONE) 


DAILY TORIC CONTACT LENS (TWO) 


DISPOSIBLE COLOR C.L. (2) 


DRESSING FOR ONE EYE 


ELECTROLYSIS (BOTH EYELIDS) 


EPILAITON OF THE EYELASHES 


EXTENDED CONTACT LENSES (PAIR) 


EXTENDED WEAR C.L. (ONE) 


EYE LID ELECTROLYSIS (ONE EYE) 


FUNDUS EXAMINATION 


FUNDUS PHOTOGRAPHY 


FUORESCINE ANGIOGRAPHY 


Price 


1,100 


1,650 


3,300 


4,800 


8,500 


13,450 


730 


1,100 


730 


1,900 


1,900 


2,650 


1,800 


8,850 


730 


390 


1,950 


1,900 


430 


650 


3,500 


13,450 


الخدمة 
فحص الميكروسكوب الزاوي ما بين العدسة والقرنية 
العدسات الصلبة (واحدة) 
العدسات الصلبة (اثنان) 
علاج مرض الشبكية بالليزر (جلسة واحدة) 
علاج مرض الشبكية بالليزر (جلستان) 
علاج مرض الشبكية بالليزر (ثلاث جلسات او أكثر) 
عدسات شهرية الاستخدام (صندوق) 
عدسة لاصقة عدة ألوان 
اختبار متعدد الرؤية باستخدام صبغة 
قياس سمك قرنية العين 
حقن كورتيزون بجدار العين 
التقاط حبوب من الجفن (كلا العينين) 
التقاط حبوب من الجفن (عين واحدة) 


اخذ مقاس وتركيب نظارة قراءة لضعاف النظر 


مقاس نظر 

رفع الغرز 

تخدير خلف المقلة 

فحص مقياس الحول 

عدسة علاجية) واحدة( 

قياس التوتر 

إزالة ترسبات دهنية في جفن واحد 


ترقيع من الخشاء الامنيوزي لمحجر العين 


19 


| Service 


GIONIOSCOPY 


HARD CONTACT LENS (ONE) 


HARD CONTACT LENS (TWO) 


LASER FOR RETINOPATHY 1 SESSION 


LASER FOR RETINOPATHY 2 SESSION 


LASER FOR RETINOPATHY 3 OR MORE SESSIONS 


MONTHLY DISPOSABLE CONTACT LENS (BOX) 


MULTI COLOR CONTACT LENS (ONE LENS) 


MULTIVISION CONTRAST TESTING 


OPTHALMIC PACHYMETRY 


PERI-PALPEPRAL STROID INJECTION 


PICKING OF P.T.D. (BOTH EYES) 


PICKING OF P.T.DS. (ONE EYE) 


PRESCRIPTION AND FITTING OF NEAR VISION 
GLASSES 


PRESCRIPTION FOR GLASSES 


REMOVAL OF STITCHES 


RETROBULBAR ANAESTHESIA 


SYNPTOPHORE EXAMINATION 


THERAPEUTIC CONTACT LENS (ONE) 


TONOMETRY 


XANTHALASMA FOR ONE LID 


AMNIOTIC MEMBRANE GRAFT FOR SOCKET 


Price 


6,550 


8,150 


16,950 


6,900 


15,400 


3,100 


1,950 


3,450 


15,750 


4,500 


6,900 


13,000 


11,650 


10,350 


3,450 


14,950 


15,400 


9,450 


15,400 


22,0 


6,700 


6,900 


الخدمة 
غطاء غشاء أمنيوزي 
استكشاف امامي لمحجر العين مع اخذ عينة 
استئصال ورم امامي في محجر العين 
استئصال الز جاجية الأمامية 


استئصال الزجاجية الأمامية مع مراجعة العدسة داخل 
بصرية 


کی للرموش باليزر 

تركيب عين صناعية أو القشرة 

قشرة عين صناعية 

فتح في غلاف العصب البصري) عينين! 
أخذ عينة من الملتحمة 

أخذ عينة من ورم بالعين 

اصلاح الجفن الاسفل (عين واحدة) 
اصلاح الجفن الاعلي (عين واحدة) 
استضیال المیاه البيضاع .مع تركيب عسة بالعيق 
كي وكشط قرحة قرنية 

جراحة میاه تام رالزرقاء 

جراحة مياه بيضاء مضاعفة 

[صلاح الملتحمة 

استتصال نمو شبه جلدي بالفرنية 

زرع قرنية 

تصحیح انقلاب جفن العين لداخل العین 


تصحیح انقلاب فتحة القناة الدمعية في الجفن السفلي 
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| Service 


AMNIOTIC MEMBRANOUS COVER 
ANTERIOR ORBITAL EXPLORATION AND BIOPSY 
ANTERIOR ORBITAL TUMOUR 


ANTERIOR VITRECTOMY 
ANTERIOR VITRECTOMY WITH REMOVAL OF IOL 


ARGON LASER ABLATION OF EYE LASHES 
ARTIFICIAL EYE REFORM 

ARTIFICIAL EYE SHELL 

BILATERAL OPTIC NERVE SHEATH FENESTRATION 
BIOPSY OF CONJUNCTIVA 

BIOPSY OF ORBITAL TUMOUR 
BLEPHAROPLASTY ONE EYE LOWER LID 
BLEPHAROPLASTY ONE EYE UPPER LID 
CATARACT EXT. W/ IOL 

CAUTERY & SCRAPING OF CORNEAL ULCER 
COBINED GLAUCOMA & CATARACT SURGERY 
COMPLICATED CATARACT 
CONJUNTIVOPLASTY 

CORNEAL DERMOID EXCISION 

CORNEAL TRANSPLANTATION 

CORRECTION OF ENTROPION 


CORRECTION OF EVERTED PUNCTUM 


Price 


9,700 


17,750 


27,500 


15,400 


3,450 


3,450 


3,450 


14,100 


6,900 


15,400 


20,950 


10,350 


6,000 


6,900 


22,00 


3,450 


16,100 


6,900 


3,450 


1,800 


6,900 


الخدمة 
ربط متقاطع لعين واحدة باستخدام ريبوفلافين 
ربط متقاطع لعينين 
علاج أطراف شبكية العين بالتبريد 
معالجة الجسم الهدبي بالتبريد 
فصل الجسم الهدبي 
علاج الجسم الهدبي بالكي الحراري 
كي ضوئي للجسم الهدبي 
شق في الأنف والمدمع و اعادة بناء القنوات القنيوية 
استتصال الكيس الدمعي 
شق في الأنف والمدمع 
تهدل جفني العينين (جفون متدلية) 
زرع صمام مزدوج 


تثقيب بديل هيدروكسيباتيت مع ضبط العين الصناعية 


جراحة انقلاب الجفن للخارج 


استتصال مقلة العين مع زرع بديل هيدروكسيباتيت 


تفريغ الحجرة الأمامية للعين 


استئصال مقلة العين مع زرع بديل صناعي 


إصلاح قصر النظر بالليزر" ليزر سطحي "للعين الواحدة 


علاج قصر النظر بالليزر للعين الواحدة 
استتصال كيس من الجفن (متوسط) 


استتصال إصابة كبيرة في جفن العين 
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Service 


CROSS LINKING ONE EYE WITH ISOTONIC AND 
HYPOTONIC RIBOFLAVIN 


CROSS LINKING TWO EYES 

CRYOTHERAPY TO THE PERIPHERY OF THE RETINA 
CYCLOCRYOTHERAPY 

CYCLODIALYSIS 

CYCLODIATHERMY 


CYCLOPHOTO COAGULATION 


DACROCYSTORHINOSTOMY & CANALICULAR 
RECONSTRUCTION 


DACROSYSTECTOMY 
DACRYOCYSTORHINOSTOMY 
DERMATOCALASIS - BOTH EYES (BAGGY EYE LIDS) 


DOUBLE MOLTENO IMPLANT 


DRILLING OF HYDROXYAPATITE IMPLANT WITH 
ARTIFICIAL EYE FITTING 


ECTROPION OPERATION 


ENUCLEATION WITH HYDROXYAPATITE ORBITAL 
IMPLANT 


EVACUATION OF ANTERIOR CHAMBER 


EVISCERATION OR ENUCLEATION WITH PROSTHESIS 
IMPLANT 


EXCIMER LASER FOR MYOPIA (PPK) / EYE 


EXCIMER LASER FOR MYOPIA / EYE 


EXCISION OF CHALAZION (MEDIUM) 


EXCISION OF MAJIOR LESION OF EYELID 


Price 


3,450 


6,900 


10,350 


4,500 


3,000 


23,150 


6,700 


8,650 


10 


19,450 


13,450 


2,550 


1,800 


6,900 


19,450 


4,150 


3,300 


6,300 


3,450 


3,450 


6,900 


15,400 


الخدمة 
استئصال إصابة صغيرة من جفن العين 
۱ ستئصال أكياس متعددة 


استتصال نمو داخل العين ممتد من الملتحمة مع الزرع 


استنصال نمو مبدئي داخل العین ممتد من الملتحمة 
استتصال زوائد جلدية من جفن العين 

استتصال کامل للعین 

نزع أنسجة العين 

اصلاح الحاجب) عينين( 

تصحيح الابصار بالفيمتو ليزر (عين واحدة) 
تصحيح الابصار بالفيمتو ليزر (للعينين) 


زرع بديل هيدروكسيباتيت في محجر العين في عملية 
استئصال مقلة العين 


فتح وتصريف خراج في الجفن 
شق كيس صديدي 

زرع عدسة داخل العين 

زوع ت في الأرنية 

حقن بالجسم الزجاجى 

حقن داخل الزجاجية ( عين واحدة ) 
حقن داخل الزجاجية ( للعينين ) 
جس القناة الدمعية 

أخذ عينة من الغدة الدمعية 

تركيب أنابيب دمعية 


إجراء الليزك في العينين 
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| Service 


EXCISION OF MINI LESION OF EYELID 


EXCISION OF MULTIPLE CHALAZIA 


EXCISION OF PETERYGIUM WITH GRAFT 


EXCISION OF PRIMARY PTERYGIUM 


EXCISION OF WART OF EYELID 


EXENTERATION 


EYE VISCERATION 


EYEBROW PLASTY BOTH EYES 


FEMTO- LASIK ONE EYE 


FEMTO- LASIK TWO EYES 


IMPLANTATION OF HYDROXYAPTITE ORBITAL 
IMPLANT IN EVISCERATED OR ENUCLEATED EYE 


INCISION & DRAINAGE OF LID ABSCESS 


INCISION OF STYE 


INTRA OCULAR LENS IMPLANTATION 


INTRA-CORNEAL RINGS 


INTRAVITREAL INJECTION - LEUCINTIS 1/2 AMP. 


INTRA-VITREAL INJECTION ONE EYE 


INTRA-VITREAL INJECTION TWO EYES 


LACRIMAL DUCT PROBING 


LACRIMAL GLAND BIOPSY 


LACRIMAL INTUBATION 


LASEK FOR BOTH EYES 


Price‏ الخدمة 


10,350 


5,250 


9,450 


15,400 


4,500 


5,050 


10,350 


15,400 


6,900 


1,800 


1,950 


6,900 


6,900 


6,900 


6,900 


9,450 


10,350 


11,650 


24,650 


5,200 


26,900 


إجراء الليزك في عين واحدة 

استئصال الكبسول بالليزر 

فتح القزحية بالليزر 

إصلاح التربي بالليزر 

تصحيح الزاوية الداخلية لعين واحدة 

اصلاح تهتك صغير في الجفن 

زرع مولتينو في عملية المياه الزرقاء 

زرع غشاء مخاطي / نمو الرموش لداخل العين 
استخراج أجسام غريبة متعددة تحت تخدير كلي 
جسم غريب مهمل في القرنية 


استتصال حوصلة في غدة مول في جفن واحد في عين 
واحدة 


فتح في غلاف العصب البصري 

شق في محجر العين 

إصلاح آخر لجفن العين 

إزالة الجيل الشفاف في العين (الزجاجية) 
استخراج كبسول - استخراج عدسة & شفط 

زرع عدسة داخل العين ساعات لعلاج قصر النظر 
استكشاف خلفي لمحجر العين مع اخذ عينة 
استئصال ورم خلفي في محجر العين 

إزالة نمو زائد من الملتحمة داخل العين + إشعاع8 


عملية جراحية لعلاج تهدل جفن العين 
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| Service 


LASEK FOR ONE EYE 


LASER CAPSULECTOMY 


LASER IRIDOTOMY 


LASER TRABECULOPLASTY 


MEDIAL SPINDLE SURGERY ONE EYE 


MINOR LID LACERATION 


MOLTENO IMPLANT IN GLAUCOMA OPERATION 


MUCOUS MEM. GRAFTING / TRICHIASIS 


MULTIPLE FOREIGN BODEY UNDER G.A. 


NEGLECTED CORNEAL F.B SUPERFICIAL 


ONE EYE LID MOLLS CYST ONE EYE 


OPTIC NERVE SHEATH FENESTRATION 


ORBITOTOMY 


OTHER REPAIR OF EYELID 


PASRPLANA VICTRECTOMY 


PHACO EMULSIFICATION 


PHAKIC ۱۵۱ FOR HIGH MYOPIA 


POSTERIOR ORBITAL EXPLORATION AND BIOPSY 


POSTERIOR ORBITAL TUMOUR 


PTERYGIUM REMOVAL+ B RADIATION 


PTOSIS OPERATION 


Price 


3,250 


6,900 


6,900 


15,400 


16,100 


33,600 


25,400 


3,450 


4,150 


3,450 


3,900 


15,400 


6,900 


10,350 


3,450 


1,100 


3,450 


3,450 


6,900 


3,450 


الخدمة 
حشو القناة الدمعية لعلاج الجفاف (عين واحدة) 
شق قطري في قرنية العين 
جراحة اصلاح واحدة من العضلات البصرية الخارجية 
إعادة تركيب جفن العين مع طية أو ترقيع 


اعادة بناء القناة الدمعية مع تركيب انبوبة ليستر 


اصلاح كسور متعددة بمحجر العين 

اصلاح كسر بمحجر العين 

إزالة حليمات الملتحمة التهاب ربيعي 

إزالة كيس من الملتحمة 

استخراج جسم غريب عميق في القرنية 

إزالة جسم غريب منغمس في الملتحمة عن طريق الشق 
إزالة جسم غريب منغمس في القرنية 


إزالة جسم غريب بالمغناطيس من الجزء الأمامي 


إزالة جسم غريب بالمغناطيس او بدون من الجزء الخلفي 


إزالة كيس كبير بالملتحمة 
استخراج عدسة مفقودة داخل العين 
إزالة أجسام غريبة متعددة 


إزالة كتلة قبل الغشاء المغلف للسطح الخارجي المستدير 


إزالة نمو متکرر بالملتحمة 


إزالة عتامة عقب جراحة المياه البيضاء 
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Service‏ ظ 


PUNCTAL OCCLUSION ONE EYE 


RADIAL KERATOTOMY 


RECESSION OF ONE EXTERNAL OCCULAR MUSCLE 


RECONSTRUCTION OF EYELID W/ FLAP OR GRAFTS 


RECONSTRUCTION OF LACRIMAL DUCTS AND 
LESTER TUBE 


RECONSTRUCTION OF MULTIPLE ORBITAL WALL 
FRACTURES 


RECONSTRUCTION OF ORBITAL WALL FRACTURE 


REMOVAL OF CONJ. PAPILLAE OF SPRING CATARRH 


REMOVAL OF CONJUNCTIVA CYST 


REMOVAL OF DEEP CORNEAL F.B. 


REMOVAL OF EMBEDED F.B. OF CONJ. BY INCISION 


REMOVAL OF EMBEDED F.B. OF THE CORNEA 


REMOVAL OF ۱.۰۵۰ F.B. FROM ANTERIOR SEGMENT W 
MAGNET 


REMOVAL OF 1.0. F.B. FROM POSTERIOR SEGMENT 
W/OUT MAGNET 


REMOVAL OF LARGE CONJ. CYST 


REMOVAL OF LOST OF C.L. 


REMOVAL OF MULTIPLE CONJ. F.B. 


REMOVAL OF PERIBULBAR MASS 


REMOVAL OF RECURRENT PETERYGIUM 


REMOVAL OF RESCENT AFTER CATARACT 


Price‏ الخدمة 


1,500 


1,500 


10 


20,600 


9,450 


15,400 


15,400 


15,400 


20,600 


RETROBULBAR INJ. OF ALCOHOL 


3,450 


9,450 


15,400 


9,450 


6,700 


6,550 


13,700 


6,900 


إزالة كيس صغير بالملتحمة 

إزالة جسم غريب من جفن العين سطحيا 
إصلاح جرح بالقرنية 

اصلاح تهتك كبير في الجفن 

اصلاح تهتك متوسط بالجفن 


إصلاح قطع بالشبكية بواسطة العلاج بالتبريد 


إصلاح قطع بالشبكية بواسطة التجلط الضوئي بالليزر 


إصلاح قطع بالشبكة مع انفصال بالتجلط بالليزر 


إصلاح انفجار بالعين 

حقن كحول خلف المقلة 

إعادة حزام الصلبة لاصلاح انفصال شبكي 
حزام صلبة مع استتصال جسم زجاجي 
زرع ثانوي 

حقن زیت السلیکون في العين 

إزالة زیت السیلیکون 

اعادة بثاء محجر العين 


جراحة عضللة واحدة بضرية 
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| Service 


REMOVAL OF SMALL CONJ. CYST. 
REMOVAL OF SUPERFICIAL CONJ. F.B. 


REPAIR OF CORNEAL WOUND 


REPAIR OF MAJOR LID LACERATION 


REPAIR OF MEDIUM LID LACERATION 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY CRYO-THERAPY 


REPAIR OF RETINAL TEAR BY LASER 
PHOTOCOAGULATION 


REPAIR OF RETINAL TEAR W/ DTCHMNT W/ LASER 
COAGULATION 


REPAIR OF RUPTURED GLOBE 


SCLERAL BUCKLE RE-OPERATION 


SCLERAL BUCKLE W/ VITRECTOMY 


SECONDARY IMPLANT 
SILICON OIL INJECTION 
SILICON OIL REMOVAL 
SOCKET RECONSTRUCTION 


SURGERY OF ONE EXTRA OCCULAR MUSCLE 


وحدة فحوصات المخ و الأعصاب المتطورة و جراحات الصرع 


Price 


1,20 
1,500 
2,0 


980 


600 
130 
1,900 
1,20 
2,0 
2,800 
3,450 
4,600 
5,050 
10,450 
5,050 
5,650 
5,650 
2,550 
3,200 
3,950 
4,500 
5,050 
6,200 
11,950 
6,450 
6,700 
4,100 


الخدمة 
سرعة توصيل لاعصاب فقط طرف واحد 
رسم أعصاب و عضلات طرف واحد 
رسم عضلات الشرج 
سرعة توصيل ورسم عضلات الوجه 
اختبار الجهد المثار 
اف - وايف لاعصاب طرف واحد 
اختبار التنبيه المتكرر لوهن العضلات 
رسم مخ للاطفال والرضع 
رسم مخ بالفيديو من 1:2 ساعه 
رسم مخ بالفيديو من 3:4 ساعه 
رسم مخ بالفيديو من 5:6 ساعه 
رسم مخ بالفيديو من 7:8 ساعه 
رسم مخ بالفيديو من 12ساعه 
رسم مخ اثناء النوبه (24ساعة) 
رسم مخ اثناء النوم 
در اسة نوم کامله 
دراسات ضبط التنفس بالضغط الایجابی 
رسم مخ روتینی 30 دقيقة (غرف - رعایات ) 
رسم مخ ساعه - ساعتين (غرف ر عایه) 
رسم مخ 3 - 4 ساعات(غرفرعایه) 
رسم مخ 6-5 ساعات (غرف.-رعایه) 
رسم مخ 8-7 ساعات (غرف - رعایات) 
رسم مخ 12 ساعه (غرف-رعايه) 
رسم مخ 24 ساعه (غرف-رعايه) 
رسم مخ اثناء النوم (غرف-رعايه) 
در اسة نوم) غرف - رعایات( 


رسم الاعصاب و العضلات 3 طرف 


Advanced Neurodiagnostics& Epilepsy Surgery Unit 


Service 


Nerve conduction velocity testing for one limb 


Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for one limb 

Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for anal 

Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for facial nerve 


Visual Evoked Potentials (VEP) 
F- Wave Latency for one limb 
Repetitive nerve stimulation 
Paediatric and infant EEG 
Video EEG 1:2 H 

Video EEG 3:4 H 

Video EEG 5:6 H 

Video EEG 7:8 H 

Video EEG 12H 

EEG 24‏ ادها 

Sleep EEG 

Polysomnography (Sleep Study) 
CPAP and BiPAP Titration studies 
Digital EEG 30 min 

EEG 1h or 2h 

EEG 3-4 H 

EEG 5-6 H 

EEG 7-8 H 

EEG 12H 

EEG 24H 

Sleep EEG Inpatient 

Sleep Study Inpatient 


NCS + EMG for 3 limbs 
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Price 
5,200 
5,650 
3,000 

16,000 

1,350 


2,850 
3,700 


2,0 
1,500 
1,000 
1,20 
4,500 
6,700 
2,200 
3,700 
3,700 
6,000 


6,000 
14,950 
26,000 
16,900 


الخدمة 
رسم الاعصاب و العضلات 4 أطرف 
رسم أعصاب و عضلات (غرف - رعايات ) 
رسم أعصاب و عضلات و طرفين 
رسم مخ اثناء العمليه 
رسم مخ روتينى 30 دقيقه 
سرعة توصيل لاعصاب فقط 3 اطراف 
سرعة توصيل لاعصاب فقط 4 اطراف 
سرعة توصيل لاعصاب فقط طرفين 
موجات استثارية علي عصب العين 
الكشف عن وجود التهاب بالاعصاب الطرفية 
حقن بوتوكس للعضلات ولحالات الصداع النصفي 


رسم اعصاب وعضلات على الأعصاب والعضلات 
الدماغية 

رسم عضلات على عضلات الحوض والشرج 
رسم اعصاب وعضلات على طرف واحد علوى او 
بق 

رسم اعصاب وعضلات على طرف واحد علوى او 
سنك كدامل الخشير 5 ها و رر 


رسم اعصاب وعضلات على طرفين علوى او سفلى 


رسم اعصاب وعضلات على طرفين علوى او سفلى 
شامل الضفيرة العصبية و الجذور 


جهد مثار حسى 
رسم اعصاب اثناء العملية 


اخذ عينة من العضلات اقل من 5 سنوات 


اخذ عينة من العضلات 5 سنوات او اكبر 


Service 
NCS + EMG for 4 limbs 
EMG &NCS (ICU & Inpatient rooms ( 
NCS + EMG for Two limbs 
Intraoperative EEG 


Routine Digital EEG ( 30 Min) 


Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for 3 limbs 

Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for 4 limbs 

Nerve conduction velocity testing & Electromyography 
for two limbs 


Visual Evoked Potentials (VEP) 

Sodo Scan 

Botox injection for migraine 
EMG&NCV of carnial nerves+ Muscles 
EMG Pelvic Floor+Anal Sphincter 


EMG&NCV On One Upper or Lower Limb 


EMG&NCV On Upper or Lower Limb Including 
Plexus+Roots 


EMG&NCV Two Upper or Lower Limbs 


EMG&NCV Two Upper or Lower Limbs Including 
Plexus+Roots 


SSEP 


Intraoperative EMG 


muscle biopsy below 5 years 


muscle biopsy 5 years or above 
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وحدة المناظير 


منظار المعدة 


Price 


1,950 
2,600 
2,800 
3,600 


4,350 
4,350 
3,000 
5,200 
3,850 
3,850 
5,050 


4,300 


7,800 


4,400 


5,200 


6,550 


6,500 
6,500 
6,500 
6,500 


6,550 
6,550 
10,400 


6,550 


7,800 


الخدمة 


منظار معدة تشخيص 

منظار معدة تبث تنشخيص مع اخذ عينه 
منظار معده مع اخذ عینه مع اختبار 610 
منظار معدة وريط دوالى مرئ. 


منظار معده مع حقن دوالي مرئ . 

الحقن والابرة ) 

منظار معده مع حقن قرحه مزمنه للمعده أو الاثني عشر 
(يضاف سعر مادة الحقن والابرة ( 

منظار معده مع كي حراري أو بالارجون 


منظارمعده مع استخدام 0110 لسد ناسور بالجهاز الهضمي 
(يضاف سعر مزاح ) 


منظارمعده مع حقن قرحه مزمنه مع كي حراري أو بالارجون 


منظارمعده مع حقن قرحه مزمنه مع استخدام 011 
(یضاف سعر مااع ) 


منظارمعده مع حقن قرحه مزمنه مع كي حراري أو بالارجون 
مع استخدام 0 (یضاف سعر 0110 ) 


منظار معده مع ربط دوالي مع عينه 


منظار معده مع ربط دوالي مع حقن دوالي المعده (یضاف 
سعر مادة الحقن والابرة ) 

منظار معدة مع استئصال زوائد او لحميات مع او بدون 1 
حراري 

منظار معده مع استخراج جسم غريب 

منظارمعده مع استخراج دعامة معدنية من الجهاز الهضمي 
منظارمعده مع استخراج بالون بالمعده 

منظار معدة مع تركيب بالون بالمعده غبر شامل البالون 
منظار معده مع توسیع ضیق بالمرئ أو آسفل المرئ أو 
الإثني عشر بالالونه ( غير شاملة سعر البالون) 

منظارمعده مع توسيع ضیق بالمری بموسع سفاري 
منظارمعده مع توسیع ضیق بالمری+ ترکیب دعامه معدنية 
بالمرئ (غيرشاملة الدعامة) 

منظارمعده مع تركيب دعامه معدتية بالإكى عشر (غير 
شاملة الدعامة) 

منظارمعده مع تركيب أنبوبة تغذية للمعدة بالمناظير يضاف 
سعر الانبوبة 
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Endoscopy Unit 


GIT Endoscopy 


Service 


Upper GIT endoscopy - Diagnostic 

Upper GIT endoscopic ۷ 

Upper GIT endoscopy and CLO test. 

Upper GIT endoscopy and band ligation. 

Upper GIT endoscopy and oesophageal varicies 
sclerotherapy (Ethanol amine injection). 

Upper GIT endoscopy and fundal varicies 
sclerotherapy( + injection needle and medication) 
Upper GIT endoscopy + bleeding ulcer injection ( + 
injection needle and medication) 

Upper GIT endoscopy + diathermy or Argon ablation 
of bleeding ulcer. 

Upper GIT endoscopy + clip haemostatis (+ Clip price 
) 
Upper GIT endoscopy + clip closure of GIT AV fistula 
(+ Clip price ) 

Upper GIT endoscopy + diathermy or Argon ablation 
of chronic bleeding ulcer. 

Upper GIT endoscopy+Clip haemostasis of chronic 
bleeding ulcer (+ Clip price ) 

Upper GIT endoscopy + injection + diathermy, Argon 
ablation or clip of chronic bleeding ulcer (+ Clip 
price ) 

Upper GIT endoscopy + injection + band ligation of 
oesphageal varicies + 1۷ 

Upper GIT endoscopy + injection + band ligation of 
oesphageal varicies + fundal varicies injection ( + 
injection needle and medication) 


Upper GIT endoscopy+ polypectomy ±+ diathermy 


Upper GIT endoscopy + extraction of foreign body. 
Removal of GIT stent. 

Gastric ballon removal. 

Gastric ballon insertion (+Bllon price ( 

Ballon dilatation of oesphogeal or duodenal 
strictures. 

Safari dilatation of oesphageal stricture. 


Oesphgeal dilatation + Metallic stent insertion. 
Duodenal metallic stent insertion. 


Feeding gastrostomy tube insertion + tube 


Price‏ الخدمة 
0 | ي المرئ لعلاج الارتجاع المزمن للمرئ 
0 | سونار عن طريق المنظار 
سونار عن طريق المنظار مع عمل تحويله جرحيه مابين كيس 
0 | ملتهب بالبنكرياس وجدار المعده (غير شامل الدعامة أو 
البالون) 
باستخدام دعامه معدنيه ( غير شامل الدعامة) 
154500 علاج الالم عن طريق حقن الضفريه العصبيه في البطن عن 
طريق منظار الموجات الصوتيه 
32,500 منظار كبسولة الامعاء الدقيقه 
000 | تقشير الاورام بالمنظار 
مم بم | جهازعلاج ارتجاع المری المزمن بجهاز 62806 الغیر جرحي 
"٠‏ | (غير شامل ثمن الجهاز) 
0 | ترکیب رایل بالمنظار 
460 استخدام جهاز المنظار المتنقل 
0 | اتعاب التخدير الكلى للمناظير 
0 | رفع انبوبة تغذية 
استئصال الغشاء المخاطى للمرئ أو القولون بمنظار الجهاز 
97,500 ۱ - 
الهضمي 
منظار قولون 
Price‏ الخدمة 
0 | منظار قولون تشخيصى 
0 | منظار قولون تشخيصى مع أخذ عينه 
0 | منظارقولون مع حقن نزيف 
0 | منظارقولون مع كي حراري أو بالارجون 
منظار قو لور" استخدا قف النز بف (بضاف 
5,900 7 نت مع استخدام 0116© لوقف النزيف (ي سعر 
منظارقولون مع استخدام م11© لسد ناسور بالجهازالهضمي 
5,900 
(يضاف سعر_ 0110 ) 
550 6 منظار قولون مع استخدام 0زا لسد ناسور مع ترکیب 
١‏ دعامه معدنية (یضاف سعر م011 والدعامة ) 
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Service 


ARMA : Anti reflux mucosal ablation 
EUS : Endoscopic ultra sound 
EUS+FNEEUS +FNB 


EUS +cystogastrostomy 


EUS + Biliary drainage 


EUS Guided celiac plexus neurolysis 


Capsule endoscopy 
ESD 
Sub mucosal dissection 


GERDX 


POEM 

Per oral esophageal myotomy 
Endoscopic Ryle insertion 
portable ۷ 
Endoscopy anaesthesia fees 
Gastrostomy removal 


Gastrointestinal endoscopic mucosal resection (EMR) 


Colonscopy 


Service 


Colonscopy Diagnostic 
Colonoscopic biopsy 
Colonoscopy + sclerotherapy 


Colonoscopy+ diathermy or Argon ablation. 


Colonoscopy+ haemostasis by Clip (+ Clip price ) 


Colonoscopy + Clip application for GIT AV fistula 


Colonoscopy + Clip application for GIT AV fistula+ 
metallic stent insertion (+ Clip & stent price ) 


Price 
6,550 
4,550 
9,100 
6,550 
6,550 
6,550 
6,550 
7,150 
7,150 


7,150 


الخدمة 
منظارقولون مع حقن نزيف مع كي حراري أو بالارجون 
منظارقولون مع حقن نزيف مع استخدام 611۴ (يضاف سعر 
Clip‏ ( 
منظارقولون مع حقن نزيف مع كي حراري أ وبالارجون مع 
استخدام 6۱۱۴ (یضاف سعر مزاع و الابرة) 
منظار قولون مع حقن دوالي قولون (یضاف سعر مادة 
الحقن والابرة ) 
منظار قولون مع ربط دوالي أو بواسیر 
كي حراري 
منظار القولون مع استتصال زوائد بالااندولوب مع او بدون 
منظار قولون مع توسیع ضیق بالقولون بالبالون ( غير شامل 
سعر البالون ) 
منظار قولون مع استخراج جسم غريب 
منظار قولون مع تركيب دعامه معدنية بالقولون (يضاف 
سغر_الدعامة ) 


منظار الشعب الهوائية 


Price 


7,150 
8,200 
9,900 
820 
8,200 
820 
7,150 
8,200 


الخدمة 
منظار الشعب الهوائية التشخيصى 
منظار الشعب الهوائية التشخيصى مع عينة بالجفت 
منظار الشعب الهوائية مع استخراج جسم غريب 
أخذ عينة بالجفت او بالابره من خلال القصبه الهوائية 
منظار الشعب الهوائية مع حقن بالأرجون 
عمل غسيل للرئة 
منظار الشعب الهوائية من انبوبة القصبة الهوائي 
منظار الشعب الهوائية بالرعاية المركزة 
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Service 


Colonoscopy + sclerotherapy+diathermy or Argon 


ablation. 


Colonoscopy + sclerotherapy+Clip insertion (+ Clip 


price ) 


Colonoscopy + sclerotherapy+diathermy or Argon 


ablation+ Clip insertion (+ Clip & needle price ) 


Colonoscpy + sclerotherapy of varicies 
Colonoscpy + sclerotherapy of varicies or piles. 


Clonoscopy+ Polypectomy+Diathermy. 
Colonoscopy+Endloop polypectomy 


Colonoscopy+stricture dilatation. 


Colonoscopy + extraction of foreign body. 


Colonoscopy+ metallic colonic stent (+ stent 
price ) 


Bronchoscopy 


Service 


Diagnostic Bronchoscopy 
Bronchoscopy+ Biopsy. 

Bronchoscopy+ foreign body extraction. 
biopsy.and / or BAL 

Bronchoscopy + argon ablation. 

Levage 

Brocnchoscopy throught trachesostomy. 
Bronchoscopy in ICU. 


منظار القنوات المرارية 


Price 


10,400 


13,150 


15,600 


18,0 


31,250 


8,200 


11,500 


6,550 


ملحوظة: 


الخدمة 


منظار قنوات مرارية مع شق القناه المرارية 


منظار قنوات مرارية مع شق القناة المرارية واستخراج 


منظار قنوات مرارية مع شق القناة المرارية وتركيب دعامة 


تفتيت واستخراج حصوات القنوات المرارية الكبيرة 
باستخدام المنظار وجهاز التفتيت 
استكمال لتركيب دعامة 


استخراج دعامة باستخدام منظار القنوات المرارية 


استكمال لعمل اى اجراء آخر ( بخلاف تركيب دعامة ) 


_ هذه الأسعار تشمل فتح غرفة المناظير واتعاب الطبيب ,التخدير 
التنودمی وق حالة التخدير الكلى يضاف 0 جنيه اتعاب تخدير 
ولا تشمل الاقامة و الادودة و المستلزمات الطبية. 


* _ فى حالة الغاء المنظار بعد تحضير المریض يضاف مبلغ 350 جنیه 
قيمة مستهلکات التحضير. 

* _ الاسعار لا تشمل الاقامة . 

د المناظیر لا تخضع لخصم النعاقد. 

* یضاف %15 خدمة على اسعار المناظیر . 
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E.R.C.P 


Service 
Diagnostic E.R.C.P 
E.R.C.P + Sphincterotomy 
E.R.C.P+ Stone Extraction 


E.R.C.P + Sphincterotomy+ Stent 


Mechanical Lithotripsy & Extraction of CBD Large 
Stone 


Procedure - Additional Stent’ 
ERCP + stent removal 


Additional Procedure - except stent 


Note: 

= Prices include Endoscopy OR Charge, Doctor Fees 
and sedation, anesthesia fees in case of General 
anesthesia a 1800 EGP. Will be added 
accommodation, medication and consumable. 


= In case of Endoscopy cancellation 350 EGP. 

= Prices Does not including accommodation. 

= FEndoscopies with no discount. 

= Endoscopic services are subjected to15% service 
charge. 


التشخيص والخدمات الوقائية 
Price‏ نوع الفحص 
0 | كشف اسنان 
0 | أشعة بالكمبيوتر 
0 | أشعة سيفالومترك 
630 كشف الشفة الارنبية 
0 | كشف الام مفصل الفك 
0 | اشعة ثلاثية الابعاد على الفك العلوي والسفلي 
0 |اشعة ثلاثية الابعاد على الفك الواحد (علوي او سفلي) 
0 | اشعة ثلاثية الابعاد على جهة واحدة من الفك 
0 | كشف تقويم 
0 | جلسة طوارئ أسنان 
العلاج التحفظي 
Price‏ نوع الفحص 
0 ا بر 
8٩‏ بناء ضرس بحشو آبیض 
0 | بناء ضرس مملغم 
0 | تبييض الاسنان (زووم) 
0 | تبييض الاسنان (منزلي) 
1,50 حشو أبيض كمبوزيت لاصق مركب 
0 | حشو أبيض كمبوزيت لاصق مركب للاطفال 
0 | حشو بورسلين 
۳ | حشو مملغم (بسيط) 
0. او ر 
۵ حشوأبيض کمبوزیت لاصق بسيط 
880 مانع التسوس للضرس الواحد- اطفال 
۳ | حشو (اطنل) 
1,150 مسمار فيبر + دعامة 
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Dental Center 
Diagnosis and Preventive services 


Procedure Name 


Dental EXAMINATION 
R.V.J 

Cephalometric 

Cleft Lip 


T.M.J consultant 
3D rays on the upper and lower jaw 


3D rays on one jaw (top or bottom) 
3D rays on one side of the jaw 
Orthodontic Diagnosis 


Emergency visit 


Restorative Dentistry 


Procedure Name 
Panoramic view 
Composite build up 
Amalgam build up 
Zoom machine Bleaching 
Home Bleaching 
Bonded Composite Filling (Compound) 
Bonded Composite Filling (Compound) Pediatric 
Inlays Targis Vectris 
Amalgam Filling (Simple) 
Amalgam Filling (Compound) 
Bonded Composite Filling (Simple) 
Pediatric Fissure Sealant 
Pediatric Filling 


Fiber Post and core 


التركيبات الثابتة 


Price‏ نوع الفحص 

3,150 طربوش بورسلين كامل درج ة(أ) 

5,000 طربوش بورسلين(بدون معدن) 

5,000 طربوشن بورسلين قشر ة 

2,0 طربوش بورسلين كامل درجة (ب) حسب نوع البورسلين 
۳ | طزیوش سيريك 

0 | لصق طربوش 


0 طربوش اطفال 


0 | طربوش ابيض اطفال 


0 | طربوش اندو 


0 | مؤقتة (للوحدة) تركيبة 


5,650 


طربوش ايماكس 

3,000 طربوش ابيض شباب 
علاج الجذور 

Price‏ نو این 
3,150 علاج عصب (4قنوات) 

0 إجليئة اولي علاج عصب 

١ 0‏ عر( 

1,900 علاج جذور (قناة واحدة) 

| اچ جر (فنافين) 

4,400 علاج عصب (اعادة) 

4,750 علاج عصب(خراج تحت الضرس) 
3,650 علاج عصب للأسنان غير مكتملة النمو 
1,0 علاج عصب اطفال 

0 | لاج حصت ,علي فقن 

تک الا ست تال يدام المخور 
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Crown and bridge services 
Procedure Name 

Full coverage Porcelain crown (A) 

Inceram crown / Zirconia 

Laminated crown "Veneer" 

Full coverage porcelain crown (B) 

Cerec crown 

Crown & bridge cementation 

Pediatric ST. ST. Crown 

Pediatric Zirconia Crown 

endocrown 

PMMA(per unit) 

E-max Crown 


youth crowns 


Root canal treatment 


Procedure Name 


Four Canals 

F. Pulptomy 

Three canals 

One canal 

Two canals 
Retreatment 
Retreatment — Infected 


Apexification 


Pediatric Pulpotomy [including the filling] 


Pulpectomy 


Apexogenesis 


التركيبات المتحركة 


Price‏ ا 
1,900 نايت جارد للفك الواحد 
۳۵ | بطانة للطقم (الفك الواحد) 
6,250 تركيبة فیتالیوم (للناحية الواحدة) 
7,500 تركيبة فيتاليوم (للناحيتين) 
0 | تصليح طقم 

0 اه کین لهاتم 
9,400 طقم اسنان فلکس (جانب واحد) 
17,500 طقم اسنان فلكس (جانبين) 
0 غ 
6,250 طقم أسنان علوي أو سفلي (ب) 
6,900 طقم أسنان علوي أو سفلي (ج) 

علاج اللثة 

Price‏ فى الشخحص 

440 تلميع الأسنان 

۲ | جراحة اله (للجلب وات 
7,500 جراحة ترقيع اللثة 

5,000 جراحة فص اللثة 

1250 علاج اللثة والجيوب 

1,000 علاج بالفلوريد للفكين 

750 علاج بالفلوريد للفكين اطفال 
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Removable Prosthetic Appliances 
Procedure Name 

Night guard single arch 

Denture relining (Per arch) 

Vitalium metal frame (unilateral) 

Vitalium metal frame (bilateral) 

Denture repair 

Acrylic paretial denture (per tooth) 

Flexlble denture (unilateral) 

Flexlble denture (bilateral) 

Complete upper or lower denture (A) 

Complete upper or lower denture (B) 


Complete upper or lower denture (C) 


Periodontics 
Procedure Name 


Full mouth polishing / prophy 

Periodontal flap surgery (per quadrant) 
Mucogingival surgery and soft tissue grafts 
Gingivectomy (per quadrant) 

mouth scaling and curettage 

Fluoride treatment 


Pediatric Prophylactic floride application 


جراحة الفم 


Price 


750 
5,000 
5,650 
1,900 
3,750 
5,000 
5,650 
6,250 

880 
1150 
1,900 
2,500 
1,20 
1,900 


3,750 
4,400 


5,000 


20 
1,750 
1,750 
2,750 
3,150 
1,650 
630 
880 
1150 
750 
2,900 
4,750 
4,750 
6,650 


15,000 


نوع الفحص 
خلع 
ازالة ورم زلالي كبير (بدون مستهلكات) درجة أ 
ازالة ورم زلالي كبير (بدون مستهلكات) درجة ب 
إزالة لحمية حول ضرس العقل 
إزالة ورم زلالي صغير 
بدائل عظمية۸ 
بدائل عظمية8 
بدائل عظمية) 
خلع جراحي درجة صعوبة (أ) 
خلع جراحي درجة صعوبة (ج) 
خلع جراحي درجة صعوبة (د) 
خلع جراحي درجة صعوبة (ب) 
خلع ضرس العقل (عادي) 
خلع ضرس العقل مدفون تحت عظام الفك درجة 
صعوبة (أ) 
خلع ضرس العقل مدفون تحت عظام الفك درجة 
صعوبة (ب) 
خلع ضرس العقل مدفون تحت عظام الفك درجة 
صعوبة (ج) 
خلع ضرس العقل مدفون تحت اللثة 
عملية خلع جذر 
عينة جراحية من الانسجةم 
عينة جراحية من الانسجة8 
عينة جراحية من الانسجة) 
فتح خراج - اسنان 
كحت جير كامل 
مسمار تایتینوم + دعامة 
غیار جراحي اسنان 
خلع ضرس او ستة متفونة۸ 
خلع ضرس او ستة مدفونة8 
انبوبة تفریغ كيس او ورم۸۵ 
انبوبة تفریغ كيس او ورم8 


زراعة اسنان (للسنة الواحدة) حسب النوع وبدون التركيبة 


النهائية۸ 
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Oral Surgery 


Procedure Name 


Extraction 

Large cyst Grade -A 
Large cyst Grade -B 
Operculectomy 
Small cyst 

Bone graft A 

Bone graft B 

Bone graft C 


Simple extraction 


Surgical extraction Grade -A Difficulty 
Surgical extraction Grade -C Difficulty 
Surgical extraction Grade -D Difficulty 


Surgical extraction Grade -B Difficulty 


Wisdom tooth extraction 


Wisdom tooth extraction (Bony Impaction) Grade -A 
Wisdom tooth extraction (Bony Impaction) Grade -B 


Wisdom tooth extraction (Bony Impaction) Grade -C 


Wisdom tooth extraction (Soft tissue impaction) 
Remaining root extraction 

Surgical Biopsy A 

Surgical Biopsy B 

Surgical Biopsy C 

Incision and drainage 

Supragingival scaling (Quadrant) 
Supragingival full mouth scaling 
Post and core 

Dental Dressing 

Tooth extraction (Bony Impaction) A 
Tooth extraction (Bony Impaction) B 
Marsupialization A 


Marsupialization B 


Dental Implant / tooth A 


Price 


12,500 


4,000 
4,750 
1,900 
630 
8,750 
3,750 
10,000 
8,150 
3,150 


7,500 


6,900 
9,400 
3,750 
3,750 
4,400 
4,400 
5,000 
1,500 
2,150 
2,0 
4,000 
8,150 
4,400 
3,150 
3,750 
750 
2,500 
1,20 
1,20 
3,750 
6,250 
8,750 
1000 


8,750 


6,250 
880 


نوع الفحص 
زراعة اسنان (للسنة الواحدة) حسب النوع وبدون التركيبة 
النهائية8 
تثبيت كسور عظام الاسنان۸ 
تثبيت كسور عظام الاسنان8 
فك و ازالة ارش بار 
تغيير علي جرح خارجى 
شريحة مخاطية في الفم 
تركيب ارش بار لتثبيت الاسنان 
استقصال حصوة في الغدة اللعبية (نكفية) 
استقصال حصوة في الغدة اللعبية (تحت فكية) 
تركيب مسامير تثبيت بالفم 


و 
۹ 


از الة اورامم 

از الة اورام8 

اخذ رقعة من عظم الفك 

اخذ رقعة من عظم الفك۸ 

اخذ رقعة من عظم الفك 8 

ترقیع من الاغشية المخاطية للفم ۸ 

ترقیع من الاغشية المخاطية للفم 8 

رد الفك السفلي 

ازالة التصاق اللسان۸ 

ازالة التصاق اللسان8 

کح برس خظام 

تعدیل مسار او تجنیب عصب الفك 

ازالة زوائد عظميةم 

از الة زوائد عظمية8 

غیار عصب 

از الة شرائح من الفم و الفکین لل جنب الواحد 

ازالة مسمار تثبیت من الفم و الفکین لل جنب الواحد 

فحص و توسیع الغدد اللعبية 

اغلاق جرح خارجي تجمبل 

اغلاق جرح خارجي تجمبل 

اغلاق جرح خارجي تجمبل 
وضع عشاء عظم 


رفع الجيب الانفي بدون بدائل عظمية 


رفع الجیب الانفي من داخل الفم بدون بدائل عظمية 


خلع اطفال 
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Procedure Name 


Dental Implant / tooth B 


Splinting of teeth and alveolar fixation A 
Splinting of teeth and alveolar fixation B 
Arch Bar Removal 

External Wound Dressing 

Oral Mucous Plate 

Arch Bar Placement 

Parotid Gland stone removal 
Submandibular Gland Stone removal 


Intra Oral Fixation Screws 
Oro-antral communication closure with advanced 
buccal flap 


Tumor Excision A 

Tumor Excision B 

Mandibular Bone Graft 

Autogenous Bone graft from the jaw A 
Autogenous Bone graft from the jaw B 
Autogenous soft tissue graft A 

Autogenous soft tissue graft B 

Manual reduction of TMJ 

Tongue Tie removal A 

Tongue Tie removal B 

Debridement of necrotic bone 

Nerve repositioning or dissection 

Wire Fixation 

Removal of bone excistosis A 

Removal of bone excistosis B 

Endodontic Irrigation 

surgical Plate removal from the mouth and jaws 
Fixation screw removal from the mouth and jaws 
Diagnosis and widening if the salivary glands 
Cosmetic External wound closure A 
Cosmetic External wound closure B 
Cosmetic External wound closure C 


Bone Membrane Placement 

Open Sinus lifting (service does not include the price 
of bone graft) 

Closed Sinus lifting (service does not include the price 
of bone graft) 


Primart tooth Extraction 


التقويم 


Price 


1,20 
1,900 
5,000 
7,500 
11,0 
6,250 
8,750 
18,750 
2,0 
23,750 
27,500 
30,000 
32,500 
2,500 
3,150 
3,750 
1,900 
380 


نوع الفحص 
تركيبات) حسب الحالة( 

فك جهاز التقويم و تنظيف 

فك جهاز التقويم و جهاز مثبت 

جهاز تقويم متحرك 

جهاز توجيه النمو 

جهاز ازاحه الضروس للخلف ۸ 

جهاز ازاحه الضروس للخلف 8 

جهاز تقويم ثابت ۸ 

جهاز تقويم ثابت 8 

جهاز تقويم ثابت ° 

جهاز تقويم ثابت 0 

جهاز تقويم ثابت ع 

جهاز تقويم ثابت ۲ 

حافظ مسافة (أ) 

حافظ مسافة (ب) 

حافظ مسافة (ج( 

بطانة عصب ب (1/1/8) لاستكمال النمو 


وضع اساتك تقويم 


علاج المفصل الصدغی الفی 


Price 
3,150 
4,150 


4,400 
5,650 
6,250 
5,650 
6,650 
2,900 
4,150 
2,500 
4,150 


نوع الفحص 
حقن عضلات الفلك 
حقن وغسيل مفصل الفك (للناحية الواحدة) - (بنج 
موضعي) 


علاج تحفظي لمفصل الفك _درجة (أ) 
علاج تحفظي لمفصل الفك _ درجة (ب) 
علاج تحفظي لمفصل الفك درجة (ج) 
حقن بلازما للمفصل۸ 

حقن بلازما للمفصل8 

حقن بلازما للعضلات او الانسجة۸ 
حقن بلازما للعضلات او الانسجة8 
حقن اعصاب الوجه و الفکین 

اصلاح جهاز تثبیت الفك 
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Orthodontic Treatment 
Procedure Name 


Space maintainer & appliances 
Debonding and polishing 
Debonding and retainers 
Removable appliances 
Orthopedic appliances 
Distalization A 

Distalization B 

Fixed appliance category A 
Fixed appliance category B 
Fixed appliance category C 
Fixed appliance category D 
Fixed appliance category E 
Fixed appliance category F 
Unilateral Space maintainer (A) 
Bilateral Space maintainer (B) 
Bilateral Space maintainer with teeth (C) 
Direct pulp capping (MTA) 
Orthodontic band placement 


Tempro-maudibular Joint Treatment 


Procedure Name 


Masticatory muscles injection 


Arthrocentesis — one side (local anesithesia) 


T.M.J conservative # A 
T.M.J conservative # B 
T.M.J conservative # C 
Plazma ingection A 

Plazma ingection B 

Plazma muscles injection A 
Plazma muscles injection B 
Facial Nerve Injection 


Correction of stabilization splint 


Price 


7,500 
600 
3,000 
3,500 
2800 
6000 
8000 
3000 
7500 
300 
200 


200 


400 
500 


1000 


2,500 
3,500 
4,000 
5,000 


نوع الفحص 
تبييض داخل العيادة 
(استبدال) دعامة زرعة اسنان بزاوية للسنة الواحدة 
دعامة زرعة اسنان للسنة الواحدة (۸) 
دعامة زرعة اسنان للسنة الواحدة (8) 
إزالة لحمية حول ضرس العقل بالليزر 
جراحة فص اللثة بللليزر 
تبييض بالليزر 
ازالة التصاق اللسان بالليزر 
تبييض داخل العيادة 
إزالة الحواف الحادة 
طباعة اشعة ثلاثية الابعاد (للمرة الثانية ( 
طباعة اشعة بانوراما او سيفالوميتريك (للمرة الثانية ( 
متابعة حالات مفصل الفك 
غيار حالات الخلع 
كشف و تحديد خطة علاجية لزراعة الاسنان باستخدام 
اشعة ثلاثية الابعاد 
وضع عشاء عظم (20*15) 
وضع عشاء عظم (25*25) 
وضع عشاء عظم (20*30) 
وضع عشاء عظم (30*40) 
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Procedure Name 


In office bleaching 


Implant angled abutment exchange 
Abutment purchase (A) 


Abutment purchase (B) 

Laser operculectomy 

Laser gingivectomy 

Laser bleaching 

Laser Tongue Tie Removal 
In-office bleaching (not ZOOM) 
Enameloplasty 


CBCT X-ray CD burning (2nd time) 
Panoramic or cephalomatric X-ray Printing (2nd 
time) 


Follow up (TMJ) 


Dry socket irrigation and dressing 
Implant planning (price including diagnosis and 
CBCT) 


Bone Membrane Placement (15*20) 
Bone Membrane Placement (25*25) 
Bone Membrane Placement (20*30) 


Bone Membrane Placement (30*40) 


وحدة العلاج الاشعاعى 


Price‏ علاج ثناني الأبعاد 

0 | اشعه ما قبل العلاج الثنائ الابعاد على المعجل الخطى 

4,00 علاج تقليدى لاسبوع واحد ثنائی الابعاد 

1,750 اشعة مقطعية ثنائى الابعاد 

0 | تخطيط ثنائی الابعاد 

1650 | جلسة واحدة مكثفة ثناى الأبعاد 

0 | اشعه ما قبل العلاج الثنانی الابعاد على المعدل الخطى 
830 علاج تقليدى لجلسه واحده ثناق الابعاد 

0 | علاج تقليدي لاسبوع واحد الکترون 


1,500 علاج تقليدي جلسه واحده الکترون 


Price‏ علاج ثلائي الأبعاد 


6,900 علاج تقليدى لاسبوع واحد ثلا الابعاد 
0 أ اشعه مقطعية ثلالی الابعاد 

7,800 تخطيط ثلاث الابعاد 

0 | جلسة واحدة مكثفة ثلا الابعاد 
1,650 علاج تقليدى لجلسه واحده ثلا الابعاد 
7,800 علاج تقليدى لاسبوع واحد ثلاث الابعاد 


0 | علاج تقليدى لجلسه واحده ثلائی الابعاد 


Radiotherapy Unit 


Conventional Treatment 2D 


Electronic Portal Image Device EPID 


Course For 1 Week 2 D 


CT 2D 


Treatment Planning System 2D 


One Session 2D 


Electronic Portal Image Device EPID 


Course For 1 session 20 


electron treatment ONE week 


electron treatment one session 


Conventional Treatment 3D 
Course For 1 Week 3D 

CT 3D 

Treatment Planning System 3D 
One Session 3D 


Course For 1 session 3D 


Treatment Planning System 3D 


Course For 1 session 3D 


Conformal IMRT IMRT علاج‎ Price 
Blood Components Radiation اشعاع لمكونات الدم‎ 780 
Treatment Planning System 3D IMRT ۱۷۱۲۶۲ تخطيط ثلالی الابعاد‎ 13,80 
CT- IMRT ۱۱/۲۲ - اشعه مقطعيه‎ 1,750 
Course For 1 Week IMRT ۱۱۶۲ علاج تقليدى لاسبوع واحد‎ | 0 
Course For 1 session IMRT ۱۵/8۲ علاج تقليدى لجلسه واحده‎ 2,050 
Treatment Planning System IMRT, ARC, VMAT IMRT,ARC,VM۸AT.|G RT تخطيد‎ 

۳ 10 
Course For 1 Week IMRT,ARC,VMAT IMRT,ARC,VMAT علاج تقليدى لاسبوع واحد‎ ١0 
Course For 1 session IMRT,ARC,VMAT ARC,VMAT ۱۱/۶۲, علاج تقليدى لجلسه واحده‎ 260 
Course For 1 week IGRT ۱6٩۲ علاج تقلدي لاسبوع‎ | 0 
Course For 1 session IGRT علاج تقلدي جلسه واحد ه۱6۸۲‎ 3,300 


7 ۳ IEEE 
(Mask ( Head or Neck قالب للراس او الرقبة‎ 2,550 
(Mask (Pelvis or Breast قالب للحوض او الثدى‎ 3,000 
Anesthesia Mask تخدير - قالب‎ 780 
CT FOR radiotherapy اشعه مقطعيه لتخطيط العلاج الاشعاعي‎ 1,750 
steriotactic surgery أ جراحه اشعاع للاورام المخ والجسم‎ 0 
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العلاج الطبیی واعادة التاهيل 


Price 


80 
110 
650 
140 
520 
300 
165 
600 
180 
210 
175 
180 
870 
140 
860 
300 
600 
200 
120 
220 

70 

95 
300 
125 

1,000 
900 
610 
480 


الخدمة 


جلسة العلاج بالتبريد 

جلسة الموجات التصادمية العلاجية 

جلسة الموجات الصوتية 

جلسة تأهيل الامراض العصبية 

جلسة شد کهربانی للفقرات القطنية والعنقية 
جلسة علاج بالتيار التداخلى + فاكيوم 

جلسة علاج بالقسم الداخلى 

جلسة علاج بالليزر 

جلسة علاج بالمجال الكهرومغناطيسى 

كمادات ساخنة 

جلسة تحريك يدوى للفقرات 

جلسة ليزر عميق التاثير 1٣١3‏ 

جلسة تأهيل / تمرينات علاجية 

جلسه ليزر عميق التاثير 

جلسه علاج الدورة الليمفاويه/مع التبريد 

تركيب جهاز/۳۱) 

جلسة علاج کهربانی ( اسثارة الاعصاب الكهربية ) 
جلسة تحريك ميكانيكي لطرف واحد 

جلسة تدريب مثی 

جلسة تاهيل رياضى 

جهاز تنفسي مساعد للسعال 

جلسة علاج طبيى/وحدة العلاج الطبيى المتنقل 
جلسه ليزر عميق التاثير مع التبريد المتغير! 1 160 ا/ 
جهاز تنفسي مساعد للسعال بالمسك 

علاج يدوي 
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Physiotherapy and Rehabilitation 


Service 


Ice massage 

Cryotherapy / session 

Shock Wave Therapy 

Ultrasonic therapy 

Neurological rehabilitation 

Traction 

Interferential therapy + vacuum therapy 
Inpatient physiotherapy /session 

Laser session 

Electromagnetic Therapy 

hot compresses 

Manipulation 

High power laser /session Hiro3 
Theraputic Exercise 

High Power Laser /Session 

Lymphatic drainage-with cryo application 
CPM insertion. 

Electrical stimulation Therapy 

Biofeed back training for one limb 
Biofeed back training for 2 limbs 
stationary bicycie 

gait training 

sports rehabilitation 

cough assist device 

Physical Therapy mobil unit/session 
High power laser with cryo application Hiro TT 


cough assist by mask 


Manual Therapy 


Price 


550 
100 
550 
100 
410 
550 
250 
270 
180 
540 
410 
450 
180 
830 
1,000 
800 
550 
360 
600 
650 
650 
1,150 
900 


480 


205 
850 


350 
550 


الخدمة 
جلسة علاج ليمفاوي يدوي 
جاسه ساح ترددي 
لاصق طبي رياضي 
العلاج الوظائفي 
تقييم في القسم الداخلي 
تقييم في القسم الخارجي 
علاج حرارى بالموجات القصيرة 
جهاز تدليك بالإهتزاز جزء واحد 
علاج بالموجات فوق الصوتية و البرودة جزء واحد 
علاج بالليزر ماسح 
علاج بالليزر حزيي 
علاج ليزر وخزي 
جهاز شد الفقرات محددة 
جلسة أستيوبائي 
تدريب علاجي بدون أجهزة 
الضغط الهوائي المتقطع 
جلسة تدريب علاجي بالأجهزة (جيم علاجي) 
تقييم علاج وظائف 
جلسة علاج وظائفي 
وحدة محاكاة السير wo0d Way‏ 
وحدة الحركة برافعات تخفيف الوزن 
تدريب التوازن ديجيماكس 
تركيب لاصق طبي رياضي (تشمل سعر اللاصق) 
مساج ليمفاوي متقدم 
خدمة أربطة ليمفاوية (غير شاملة الأربطة والأدوية) 


تدريب مثانة 
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Service 
Lymphatic drainage 
Massage Gun 
Recovery Session 
Tapping 
Occupational Therapy 
assessment in Inpatient 
assessment in OPD 
Shortwave Diathermy 
Vibrator One Site 
Cryo-Ultrasound 
Scanner Laser Therapy 
Laser Diode/Cluster Therapy 
RJ Laser Puncture 
Accu-Spina IDD Therapy / ISIS 
Osteopathy Evaluation 
Osteopathy Session 
Non-Mechanical Free Training 
Intermittent Compressions 
Mechanical Physical Training (Therapeutic Gym) 
OT Eva/ Ergonomics 
Occupational Therapy 
Woodway / Loco Help 


Partial Weight Hpcosmos 


Digimax Mechanical Balance Assessment/Training 
(Mechatronic) 


Taping Application One Site 


Advanced Manual Lymph Drainage 


Bandaging Service (Not 
Medications) 


Including Bandages Or 


Bladder Training 


Price 


275 
300 
550 
550 
650 
350 
620 
620 
800 
690 
275 
550 
690 
410 
550 
410 
650 
800 
750 
750 

85 
550 
110 
690 
690 
830 
970 
830 

7,500 

4,000 


الخدمة 
تركيب أربطة و شرائط علاجية للجزئين 
سلم حائطي للوقوف 
غلاج طبيي للصدن 
جلسة تدريب على السير 
جلسة زيادة مرونة الأنسجة الرخوة 
سرير مائل 
تدريب بأجهزة مساعدة حركة Shape Master‏ 
جهاز تحريك سلبي/جلسة واحدة 
حوض التمرينات العلاجية (الفراشة) 
حوض الدوامات العلاجية 
صدمات مائية 
حوض الهيدروكسير 
حوض الهيدروكسير أكسترا 
حوض التنبية الكهريائي الماني 
حوض أستحمام جاكوزي 
حوض الأاوعية الدموية 
حوض سيرالمشي تحت الماء (متعدد) 
جلسة علاج ماني 
علاج السلس البولي 
تأهيل القدم السكري 
العلاج بالإبر الجافة 
جلسات استشفاء 
حجامة جافة 
حجامة 
تأهيل مابعد الولادة 
تأهيل حالات التشنج المهبلي 
تأهيل مشاكل عضلات الحوض 
تأهيل السقوط الرحمي 
عضلات الجسم كاملة 
نصف عضلات الجسم 
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Service 
Taping Application Two Site 
wall Bar 
Chest Phsiotherapy Session 
Gait Training Session 
Soft Tissue Release Manual Session 
Tilting Table 
Shape Master 
CPM Continous Passive Movement 
Butterfly Tub 
Whirl Pools 
Contrast Baths 
Hydroxuer 
Hydroxeur Extra 
Hydro-Electro Stimulation 
Arjo-Bathing 
Vascular Rehabilitation Pool 
Adjustable Height Pool With Treadmills 
Aquatherapy Session 
Stress incontinence 
Diabetic foot rehabitation 
Dry needling 
Recovery sessions 
Dry cupping 
Wet cupping 
Post partum rehabilitation 
Vaginismus 
Floor dysfunction pelvic dysfunction 


Uterine prolapse 


Full body 


Half body 


Price 


1,500 
1,300 
360 
630 
360 
270 
360 
270 
1,20 
600 
750 
540 
360 
360 
700 
360 
630 
360 
270 
1,20 
600 
750 
540 
360 
360 
1000 
600 
3000 
800 
500 
1400 


الخدمة 
تقييم 3 عضلات أو أكثر 
أقل من 3 عضلات 
قياس توازن 
جلسة علاج طبيعي يدوية للإطفال 
جلسة تخاطب مع آخصاني 
جلسة تنمية مهارات 
جلسة غرفة تنمية الحواس 
جلسة الجهاز العنكبوتي (ثابت أو متحرك) 
وحدة نظام الحركة للاعصاب ماركة 0100234 ا 
تقييم العلاج الطبيي للإطفال 
تقييم التخاطب 
جلسة تخاطب مع الأستشاري 
حديقة تنمية الحواس 
جهاز البكرات المتعددة 
جلسة علاج ماني 
قياس توازن 
جلسة علاج طبيي يدوية للإطفال 
جلسة غرفة تنمية الحواس 
جلسة الجهاز العنكبوتي (ثابت أو متحرك) 
وحدة نظام الحركة للإعصاب ماركة +023هاها 
تقييم العلاج الطبيي للإطفال 
تقييم التخاطب 
جلسة تخاطب مع الأستشاري 
حديقة تنمية الحواس 
جهاز البكرات المتعددة 
تقييم صعوبات البلع للكبار 
جلسة صعوبات البلع للكبار 
باكيدج جلسات عدد 6 جلسات صعوبات بلع للكبار 
تقييم صعوبات البلع للأطفال 
جلسة صعوبات البلع للأطفال 


تغذية أطفال (تقييم + 3 متابعات) 
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Service 


3 Muscles group or more 

Less than 3 muscles group 

Balance Assessment 

Manual Session 

Speech Therapy Session With Spcialist 
Special Education Session 

Sensory Room 

Static And Dynamic Spider Therapy 
Lokomat 

Pediatric Physiotherapy Evaluation 
Speech Therapy Evaluation 

Speech Therapy With Doctor 
Sensory Garden 


Pully System 


Arjo Session 

Balance Assessment 

Manual Session 

Sensory Room 

Static And Dynamic Spider Therapy 
Lokomat 

Pediatric Physiotherapy Evaluation 
Speech Therapy Evaluation 

Speech Therapy With Doctor 

Sensory Garden 

Pully System 

Assesment for bulbar symptoms adult 
bulbar rehab session for adult 
package 6 sessions for bulbar rehab 
Assesment for bulbar symptoms pediatrics 
bulbar rehab session for pediatrics 


pediatric nutrition (Assesment +3 follow up) 


Price 
350 


250 
550 
800 
250 
600 
600 
400 
500 
1000 
500 


600 


الخدمة 
جلسة تدريب على المثى على المشايه الكهربائيه مع رفع 
الوزن 
جلسة تدريب على المثى متقدمه 
جيم علاجى تحت الماء 
تقييم علاج ليمفاوى 
لاصق طبى لیمفاوی بدون مستهلكات 
جلسه شروث لأنحناء العمود الفقرى 
تاهيل التوصيل العصى للمثانة 
تاهيل التوصيل العصبى للبلع 
موتوميد 
التدريب على المشى بالروبوت 
ضغط هوا متقطع مع التبريد 
جهاز الترددات اللاسلكيه 
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Service 
gait training with suspension on treadmill 


Advanced gait training 
Aqua ۲ 

Lymphyedema assessment 
Lymph Tapping 

Schroth session 
Biofeedback bladder 
Biofeedback bulbar 

Thera trainer 

Exoskeleton 

Game ready device 


TECAR 


205 


220 


حدید في الام 


نسبة اتحاد الحدید 


ایبانوتین ) دایلانتین( 

معدل تصفية الكلي للدم المحسوب(6۳ ) 
فحص ذروة الفینو باربیتال فى البول 
سکر صائم 

سکر بعد الاکل بساعتین 

سکر عشواني 

کریاتینین بالدم 

حمض بوليك 

کولیسترول ) كلي( 

تحلیل دهون ثلاثية بالدم 

ماغنسیوم فى الم 

صفراء ( كلي ) 

البومین 

فوسفاتیز قلوی 

فوسفورفي الدم 

سجوت - انزیم الکبد 

انزیم کبد- جاما جی تی66۲ 

امیلاز بالدم 

کریاتین فوسفوکیناز 

تحلیل ال دی اتش فى الدم 


صودیوم 
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Laboratory Services 


Clinical chemistry 
TEST. 
Iron 


TIBC (Total iron binding capacity)/tansferrin 
saturation index 


Epanutin (Dilantin) 

eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) 
Phenobarbital Trough in urine 
Glucose Fasting 

Glucose 2 hr P.P 

Glucose (Random) 

Creatinine 

Uric acid 

Cholesterol (Total) 
Triglycrides 

Magnesium (Mg) in serum 
Bilirubin (Total) 

Albumin (serum) 

Alkaline Phosphatase 
Phosphorus 

AST (SGOT) 

Gamma GT 

Amylase 

CK Total (CPK) 

LDH (serum) 


Sodium (Na) 


PRICE 
205 
235 
340 
195 
550 
440 
330 
140 
195 
135 
380 
155 
345 
500 
525 
265 
345 
880 
905 
305 
305 
305 

3,510 
420 


390 


بوتاسيوم 

استخلاص الكرياتينين 

امونيا 

كلوريد 

غازات بالدم 

هيموجلوبين سكرى 

كالسيوم متاين 

حمض بوليك في البول 
بوتاسيوم في البول عشوائى 
بنس جونز بروتين 

كرياتين فوسفوکیناز ١/18‏ 
بروتين في البول 24 ساعة 
تحليل حصوة 

ب 2 - ميكروجلوبلين فى الدم 
كحول فى الدم 

ليثيوم 

الزنك فى الدم 

فيتامين ب 12( سیانوکوبالامین ) 
فولات ) حمض الفوليك( 
ادينوسين دي امیناز (۸0۸ ) 
فراكتوزامين 

اختبار فيبرو ( اكتي ) للكبد 
نسبة البومين/كرياتنين في البول 


تحليل كيميائى وفيزيائى للسائل النخاعى 
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TEST. 
Potassium ) K ) 
Creatinine Clearance 
Ammonia ) NH3 ( 
Chloride 
Blood Gases 
Glycated Haemoglubin(HBA1C) 
Calcium (lonized) CA++ 
Uric acid in Urine 
Potassium ) K ) in urine 
Bence jones protein 
CK MB 
24 hrs. Protein in urine 
Stone analysis 
B2 microglobulin in serum 
Alcohol in blood 
Lithium Li 
Zinc (Zn) serum 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) 
Folic Acid (Folate) 
ADA (Adenosine Deaminase) 
Lipase 
Fructosamine 
Fibro test / Acti test 
Albumin / Creatinine Ratio 


CSF (Chemical/physical examination) 


PRICE 
140 
75 
75 
700 
925 
445 
445 
155 
155 
195 
180 
155 
1,175 
700 
700 
195 
250 
2,50 
620 
970 
345 
70 
140 
155 
265 
1500 


2500 


كرياتنين في البول 

البومين في البول 

الصفراء في البول 
هوموسيستين في الدم 
تروبونین| 

سیریولوبلازمین 

کالسیوم في البول 24 ساعة 
صودیوم في البول 24 ساعة 
بوتاسيوم في البول 24 ساعة 
لاكتات 

فوسفور في البول 24 ساعة 
فيتامين دى 3 

الدولاز 

رصاص فى الدم 

ماغنسيوم في البول 24 ساعة 
اختبار الدهون في البراز 
فحص الاطفال حديثي الولادة 
فينيلكيتونوريا 

بيروفات 

ميكرو البومين في البول 24 ساعة 
الكثافة النوعية للبول 24 ساعة 
حمض البوليك في البول 24 ساعة 


تحليل البومين بسائل استسقاء 


نسبة البومين بالمصل /البومين بسائل استسقاء 


فصل البروتين فى البول 


نسبة التريبتيز في الدم 
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TEST. 
Creatinine in urine 
Urine Albumin 
Urine Bilirubin 
Homocysteine in Blood 
Troponin | 
Ceruloplasmin 
Valenylmandelic acid (VMA) 
Calcium in the urine 24 hours 
24 hrs. Na in urine 
24 hrs. K in urine 
Lactate 
24 hrs. Phosphorus in urine 
25 OH Vitamin D 
Aldolase 
Lead (serum) 
24 hrs. Magnesium in urine 


Fat in Stool 


Extended metabolic Screen (Neonatal Screenin) 


Phenylketonuria Screen (PKU) 
Pyruvate 

24 hrs. Microalbumin in urine 

24 hrs. Specific gravity in urine 
24 hrs. Uric Acid in urine 


Albumin ( Ascitic fluid) 


Albumin (SAAG / serum asctic albumin gradient) 


Protein electrophoresis in Urine 


Serum Tryptase 


PRICE 
350 
155 
810 
290 

4,750 

4,30 
265 
420 
265 
265 

1,5 

1,150 
445 
540 
170 
445 
150 
135 
300 
180 
140 
195 
215 
330 
195 


195 


الفحص 
ترانسفیررن كمي في الدم 
تحلیل البومین بسائل الغشاء البلوری 
الفا - 1 - انتی تربسین 
نسبة النحاس بالدم 
احماض امينية فى البلازما کمی 
احماض امينية فى البول کمی 
تحلیل امیلاز بسائل استسقاء 
نسبة الامیلاز إلى الکریاتینین 
امیلاز في الدرنقة 
امیلاز في البول 
امیلوید۸ - 
Angiotensin converting enzyme ACE‏ 
انيون جاب(°3٥1-4٥°-K (Na-‏ 
تحليل كيميائى وفيزيائى لسائل استسقاء 
سجبت - انزيم كبد 
بيكربونات 
صفراء ) مباشر( 
صفراء في الدرنقة 
فحص كيميائى لسائل من الجسم 
نسبة اليوريا بالدم 
نسبة النيتروجين بالدم 
كالسيوم ب السائل الدماغى النخاعى 
كالسيوم بالدم 
نسبة كالسيوم/ كرياتنين 
تحليل كلورايد بسائل استسقاء 


كلورايد فى السائل الدماغى النخاعى 
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TEST. 
quantitatve serum transferin 
Albumin ( Pleural fluid) 

Alpha 1 Antitrypsin 

Copper 

Amino acids Quantitative in Plasma 
Amino acids Quantitative in urine 
Amylase in ascitic fluid 

Amylase / creatinine ratio 

Amylase in drain 

Amylase in urine 

Amyloid-A 

Angiotensin converting enzyme ACE 
Anion gap (Na,K,CL,HC3) 

Ascitic (Chemical/physical examination) 
ALT (SGPT) 

Bicarbonate 

Bilirubin (Direct) 

Bilirubin in drain 

Body Fluid (Chemical/physical examination) 
Blood Urea 

BUN 

Calcium (CSF) 

Calcium (Total) 

Calcium / Creatinine Ratio 

Chloride (Ascitic) 


Chloride (CSF) 


PRICE 
195 
195 
195 
195 
155 
265 
155 

1,500 

1,065 
430 
130 
130 
130 

70 
130 
130 
130 
390 
880 
250 
250 
250 
250 
180 


4,30 


الفحص 
كلورايد لعينة ارتشاح الغشاء المبطن للقلب 
كلورايد لعينة الارتشاح البلورى 

كلوريد فى البول( عشوائي ) 

كلوريد فى البول( عشوائي ) السائل الزليلي 
تحليل كوليسترول بسائل استسقاء 

كوليستيرول H101‏ - اها 

كوليستيرول لعينة ارتشاح الغشاء المبطن للقلب 
Fatty Acid Binding Protein (FABP)‏ 

مؤشر 6| للسائل النخاعى 

منحني السكر 

تحليل جلکوزبسائل استسقاء 

الجلوكوز فى السائل الدماغى النخاعى 

فحص جلوكوز لعينة ارتشاح الغشاء المبطن للقلب 
سكر فى البول 

سكر بالدم بعد ساعة بعد الجلوكوز 

سكر بالدم بعد ساعة 

سكر بالدم بعد 2/1 ساعة 

منحني السكر للحامل 

نسبة اللكتيت للبيروفيت 

تحليل 1|0۳۸ فى سائل الاستسقاء 

التحليل الكيميائي للسائل الدماغي النخاعي 

فحص كيميائي لعينة ارتشاح الغشاء المبطن للقلب4](ا| 
فحص ال دى اتش لعينة من الارتشاح البلورى 
ماغنسيوم فى البول 


اوليجوكلونال باند في]5© 
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TEST. 
Chloride (Pericardial effusion) 
Chloride (Pleural effusion) 
Chloride (Random in urine) 
Chloride (Synovial Fluid) 
Cholesterol (Ascitic) 
Cholesterol (HDL / LDL /) 
Cholesterol (Pericardial effusion) 
Fatty Acid Binding Protein (FABP) 
CSF IgG Index 
Glucose Curve (OGTT) 
Glucose (Ascitic) 
Glucose (CSF) 
Glucose (Pericardial effusion) 
Glucose (Urine Strip) 
Glucose after 1 hr after glucose 
Glucose after 1 hr after meal 
Glucose after 1/2 hr after meal 
Glucose curve (Pregnant) 
Lactate Pyruvate Ratio 
LDH (ascitic fluid) 
LDH (CSF) 
LDH (Pericardial effusion) 
LDH (Pleural effusion) 
Magnesium (Mg) in urine 


Oligoclonal bands in CSF+ IgG C.S.F index 


PRICE 
3,500 
8,775 
350 
350 
390 
390 
330 
385 
160 
160 
160 
160 
160 
250 
330 
385 
155 
155 
155 
3,000 
345 
180 
250 
385 
380 
1,555 
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ES 
الاحماض العضوية في البول نوعي‎ 
الاحماض العضوية في البول كمي‎ 
ازمولالتى في المصل‎ 
الاوكسالات فى البول عشوائي‎ 
تحليل كيميائى وفيزيائى لارتشاح الغشاء المبطن للقلب‎ 
فحص كيميائى وفيزيائى لعينة السائل البرتونى‎ 
نسبة فوسفور/كرياتنين‎ 
فحص كيميائي لعينة من الارتشاح البلوري‎ 
البروتين لارتشاح الغشاء المبطن للقلب‎ 
البروتين فى السائل البلورى‎ 
كمية البروتين فى عينة بول عشوائية‎ 
نسبة البروتين بالدم‎ 
فحص بروتين لعينة من السائل النخاعى‎ 
نسبة البروتين - الكرياتينين‎ 
نسبة الصوديوم / الكرياتينين فى البول‎ 
فحص كيميائي للسائل السينوفي‎ 
تحليل الدهون الثلاثية فى الارتشاح البلورى‎ 
تحليل دهون ثلاثية بسائل استسقاء‎ 
تحليل دهون ثلاثية فى البول‎ 
فيتامين ايه‎ 
الزنك فى البول‎ 
/0/15 انزيك الكبد‎ 
هيدروكسيبرولين‎ 
البروتين سي المتفاعل‎ 
جالاكتومنان‎ 


السكر المختزل في البراز 
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TEST 
Organic acids in Urine (Qualitative) 
Organic acids in Urine (Quantitative) 
Osmolality Serum 
Osmolality, Urine (Random) 
Pericardial effusion (Chemical/physical examination) 
Peritoneal fluid (Chemicallphysical examination) 
Phosphorus/Creatinine Ratio 
Pleural effusion (Chemical/physical Exam) 
Protein (Pericardial effusion) 
Protein (Pleural effusion) 
Protein ( Quantitiave in random urine) 
Protein -Total (Serum) 
Protein (CSF) 
Protein/ Creatinine Ratio 
Sodium / Creatinine Ratio in urine 
Synovial Fluid (Chemical Exam) 
Triglycerides (Pleural effusion ) 
Triglycride (Ascitic ) 
Triglycride (Urine ) 
Vitamin A (Retinol) 
Zinc (Zn) Urine 
5 Nucleotidase 
Phenyl Cyclidine PCP 
Hydroxyproline 
CRP (C-Reactive Protein) 
Galactomannan 


Reducing Sugar In Stool 


PRICE 
60 
2,0 
700 
865 
4,30 
1,200 
3,000 
135 
100 
2,0 
1,500 
1,485 
2,50 
1,200 
35 
35 
140 
25 
675 
675 


430 


565 


1,0 
230 
1,500 


1,620 


الفحص 
السکر المختزل في البول 
بروکالسیتونین 
ب 2 - میکروجلوبلین فى البول 
تروبنین تي 
Organic Acid in serum‏ 
DHR (Dihydrorhodamine)‏ 
Vitamine C‏ 
سحب عينة اطفال 
زيارة منزلية - معمل 
حمض الاوكساليك 
فيتامين بی 1 
الاوكسالات بالمصل 
تجميع بول24 ساعة لتحليل الاوزمولالتى 
تحليل عشوائى للصوديوم فى البول 
تحليل دهون ثلاثية بالدم (غير صائم( 
كوليستيرول (غير صائم(۲۵۱ - 101 
ميو جلوبین(۱(۲۱06) 
ميو جلوبین( مالااع5) 
(Culture and sensetivity (aerobic‏ 


(Culture and sensitivity (aerobic and 
anaerobic 


اختبار اليوريا بالتنفس 
النحاس فى البول 
مستوى الالومنيوم فى الدم 
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TEST 
Reducing Sugar In Urine 
Procalcitonin 
B2 microglobulin in urine 
Troponin T HS 
Organic Acid in serum 
DHR (Dihydrorhodamine) 
Vitamin C 
Neonatal Sampling 
Lab -Home Visit 
24 hrs Citric Acid in urine 
24 hrs Oxalic Acid in urine 
Cystin 
Vitamin B1 
Seurm Oxalate 
24 hrs Osmolality in urine 
Urine Sodlum Random 
Triglycrides -Non Fasting 
Cholesterol (HDL / LDL /) Non Fasting 
Myoglobin urine 
Myoglobin serum 


(Culture and sensetivity (aerobic 


(Culture and sensitivity (aerobic and anaerobic 


Urea Breath test 
Copper in urine 
Aluminium level 


Biotin seurm 


PRICE 
5,805 
1,000 
1,550 
2,5 


2,700 


800 


880 
250 
400 
1,050 
245 
245 
270 
170 
170 
590 


160 


1,050 


540 
405 
2,000 
1,500 
700 
610 
1,000 


1,000 


الفحص 
تحلیل انزیم اللیبوبروتین لیباز 
هوموفالینل ماندليك اسي فی البول 
نسبة الکریاتینین للاوکسالات فى البول 
فیتامین د 
Bile Acids‏ 


معدل اقصى انتقال للفوسفات عبر الانابيب الكلوية منسوبا 
الى الترشيح الكبيبى 


11- Deoxycortisol 

-17هيدروكسي الفا بروجستيرون 

7 الكيتوستيرويدات في البول (المجموع) 
-5 هيدروكسيتربوتوفان 

حمض فوسفاتيز (البروستاتا) (/50) 
حمض الفوسفاتيز (المجموع) 

اختبار ۰۸6۲۱ (/50) 

الألبومين في 65۴۲ 

الألبومين في السائل الزلالي 

بول الكحول (النوعية) 


6 »اوفي سائل الجسم 
فوسفاتيز القلوية - عظم محدد (85 - ۸۱) 


ألفا - 1 - 20110۳۷0510 في البراز 

ألفا 2 ماكروغلوولين 

آلفا جلوكوزيداز (السائل المنوي) 

الألومنيوم - البول 

Androstanediol glucuronic in serum 
APO-B / 2820-81 نسبة‎ 
Apolipoprotein A1 (APO-A1) 


Apolipoprotein B (APO-B) 
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TEST 
Lipoprotein Lipase screening 
Homovalynyl mandelic acid (HMV) in urine 
Oxalate /creatinine ratio in urine 
1,25 dihydroxycholicalciferol 
Bile Acids 


tubular maximum transport of phosphate per tubular 
filtration rate (Tmp/GFR 


11- Deoxycortisol 

17- Alpha Hydroxyprogesterone in serum 
17 Ketosteroids in Urine 

5- Hydroxytriptophan in urine 
Acid Phosphatase ( Prostatic ) 
Acid Phosphatase ( Total ) 
Acti Test. 

Albumin in CSF 

Albumin In Synovial Fluid 
Alcohol urine (qualitative) 
Alk.phosphatase in Body Fluid 


Alkaline phosphatase- bone isoenzymes (ALP - 
05 ( 


Alpha - 1 - Antitrypsin in stool 
Alpha 2 macroglobulin 

Alpha Glucosidase (semen) 
Aluminium - Urine 

Androstanediol glucuronic in serum 
Apo-A1 / Apo-B Ratio 
Apolipoprotein A1 (Apo-A1) 


Apolipoprotein B (Apo-B) 


PRICE 
1,755 
1,200 
1,000 
1,350 
205 
130 
130 
880 
160 
2,700 
4,050 
145 
880 
880 
1,500 
1,0 
2,50 
405 
175 
175 
155 
155 
35 
670 
670 
670 
1,500 
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الزرنيخ في الشعر 
الزرنيخ في الدم كله 

الزرنيخ » البول 

بیتا کاروتین 

البیلیروبین - غير مباشر 
البیلیروبین في سائل الاستسقاء 
البیلیروبین في السائل البلوري 
اختبار نشاط انزیم البیوتینیداز 
الكالسيوم - البول عشواني 
مصل کارنیتین الحرة 

) 01101۳۱0510256 الدم ( 
الکولیسترول في السائل البلوري 
الکروم (المصل) 

الکروم (البول) 

سیترات (البول) 

5 )0۳۱ 
کلوزابین 

عبروتين التفاعل (۲6 - مع) 
کریاتینین بالدم لکود ال 516101 
کریاتینین بالدم لکود ال 51۲0/6 
الکریاتینین في سائل الجسم 
الکریاتینین » البول 24 ساعة 
۴ في السائل الز لالي 
سیکلوسبورین قبل الجرعة. 
سيكلوسبورين عشوائي. 
سيكلوسبورين بعد الجرعة 

Cystatin C 


د - الزيلوز في البول 
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TEST 
Arsenic in hair 
Arsenic in whole blood 
Arsenic, Urine 
Beta carotene 
Bilirubin - Indirect 
Bilirubin In Ascitic Fluid 


Bilirubin In Pleural Fluid 


Biotinidase enzyme activity 
Calcium - Urine Random 
Carnitine in serum 
Chitotriosidase (serum) 
Cholesterol In Pleural Fluid 
Chromium (Serum) 
Chromium (Urine) 

Citrate ( 24 hr Urine ) 

CPK - Isoenzymes 


CLOZAPINE 


C-Reactive Protein ( CRP - hs ) 


CREATININE FOR STEMI 


CREATININE FOR STROKE 


Creatinine In Body Fluid 
Creatinine, 24hrs Urine 
CRP in Synovial Fluid 
Cyclosporin Before dose. 
Cyclosporin Random. 
Cyclosporine after dose 
Cystatin C 


D - Xylose in Urine 


PRICE 
380 
380 
480 
480 

3,500 

2,500 
205 
205 
205 

1,000 
100 

2,0 
160 
160 

1,500 
675 

1,500 

1,500 

1,755 

2,000 

3,000 
270 

1,5 


675 


الفحص 
حوض حمض فالبرويك ديباكين 
قمة حمض فالبرويك ديباكين 
Epanutin Phenytoin ( Peak )‏ 
Epanutin Phenytoin ( Trough )‏ 
Fibro Max.‏ 
حمض الفوليك (8805) 
الافراز الجزئي للكرياتين 
الافراز الجزئي للصوديوم 
الافراز الجزني للباولينا 
الأحماض الدهنية الحرة 
الجلوكوز في البول الكمي 
هالوبيريدول » مصل 
اختبار لحم الخنزير 
LDL (no equation)‏ 
Mucopolysaccharides in urine(SN)‏ 
اختبار ناش 
أكسالات (البول) 
أكسالات (الدم) 
Oxcarbazepine)‏ 
مستوى رينين البلازما 
نشاط رينين البلازما 
تشبع الترانسفيرين 
مصل التريبتاز (/50) 


الكهربائي البول*(501) 
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TEST 
Depakine (Valproic acid) Trough 
Depakine (Valproic acid) Peak 
Epanutin Phenytoin ( Peak ) 
Epanutin Phenytoin ( Trough ) 
Fibro Max. 
Folic Acid ( RBCs ( 
Fractional excretion of creatinine 
Fractional excretion of Na 
Fractional excretion of Urea 
Free Fatty Acid 
Glucose in urine quantitative 
Haloperidol, Serum (SS) 
Ham's Test(SN) 
LDL (no equation) 
Mucopolysaccharides in urine(SN) 
NASH Test 
Oxalic acid ( Urine ) 
Oxalic acid (Serum) 
Oxcarbazepine 
Plasma Renin 
Plasma Renin activity 
transferrin saturation 
Tryptase Serum(SN) 


Urine Protein Electrophoresis*(SN) 


تحاليل أمراض الدم و التجلط 


PRICE 
415 
160 
100 

95 
160 
115 
215 
150 
400 
515 
135 
160 
810 

60 
255 
250 
745 
120 
750 

1200 
405 
800 

1200 

1200 
745 


1,20 


صورة دم كاملة 

عد كرات الدم البیضاء) نوعی - كلى( 
هيماتوكريت 

Platelets Count-lab 

Sickling Test 

سرعة ترسيب 

فحص الضعف الاسموزي ( اوزموتيك فراجيلتي( 
انزيم جلوكوز-6 فوسفات كمى 

إختبار كومب مباشر 

إختبار كومب غير مباشر 

عينة من نخاع العظم 

زمن النزف 

زمن البروثرومبين 

زمن الثرومبوبلاستين 

اختبار نسبة تحلل الجلطة 

فصيلة دم 

هابتوجلوبين 

لاب سكور ) ليوكوسايت الكالاين فوسفاتاز( 
مضادالتجلط للذئبة الحمراء 

تجمعات الصفاتح(۸0۳) 

تجمعات الصفائح (كولاجين) 

انتى ثرومبين 3 


بروتین) 
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Hematology and Coagulation 
TEST 
CBC- Complete Blood Picture 
Total & Differential leucocytic count -TLC 
Hemoglobin Hb 
Hematocrit HCT-PCV 
صفائح دموية عد‎ 
Reticulocyte count - Retics 
Sickling Test 
ESR 
Osmotic Fragility 
G6PD Activity (Quantitative) 
Coombs Test (Direct) 
Coombs Test (Indirect) 
Bone Marrow Trephine Biopsy 
Bleeding Time (B.T) 
PT- (Prothrombin time & conc) 
PTT 
Fibrin Degradation Products (FDPS( 
Blood Group 
Haptoglobin 
LAP Score (Leucocyte Alkaline Phosphatase) 
Ferritin 
Lupus Anticoagulants 
Platelet function(Aggregation-ADP) 
Platelet function (Aggregation- Collagen) 
Anti-Thrombin ااا‎ 


Protein (C) Activity 


PRICE 
1,080 
270 
1,755 
1,25 
475 
475 
1,550 
1,550 
1,20 
1,850 
405 
95 
95 
95 
95 
100 
190 
160 
160 
3,240 
1,550 
340 
800 


3,500 


405 


1,000 


بروتين اس 

زمن الثرومبين 

عينة بزل نخاع 

دى-دايمر 

الاجسام المضادة للصفائح غير مباشر 
الاجسام المضادة للصفائح مباشر 
عامل تجلط(8) 

عامل تجلط(9) 

عامل تجلط(5) 

عامل تجلط(7) 

مراجعة شريحة بزل النخاع 

فيلم للدم ل الفلاريا 

فيلم للدم ل الليشمانيا 

فيلم للدم ل المالاريا 

فيلم للدم ل الشيستوسيت( ۹6۳5100/۲6 ) 
عامل ريسيس 

لزوجة الدم 

زمن التجلط 

عامل ريسوس الكمي 

عامل تجلط ( ۱۱60605 ( 

عامل تجلط(10) 

اختبار التصنيف المناعي الظاهري لواحد 


اختبار تجربة الخلط 


التصاق الصفائح 
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TEST 
Protein (S) Activity 
Thrombin time 
Bone Marrow Aspiration and examination 
D-dimer 
Platelet Antibody (Indirect) 
Platelet Antibodies ( Direct ) 
Factor VIII (F8) 
Factor IX(F9) 
Factor V (F5) 
Factor VII (F7) 
Bone marrow aspiration slide Review (Consultation) 
Blood Film for Filariasis 
Blood Film for Leishmania 
Blood Film for Malaria 
Blood Film for Schistocytes/ Fragmented RBCs 
Rh blood group 
Blood viscosity 
Clotting Time 
Rh factor titre 
Factor V (F5) Lieden 
Factor X(F10) 
FIBRINOGEN 
Immunophenotyping / one monoclonal 
Immunophenotyping pannel 


Mixing study test (PT, PTT).( Screening test for 
coagulation inhibitor) 


Platelet function(Adhesion) 


PRICE 
1,300 
3,240 
3,240 
800 
500 
430 
430 
3,510 
1,015 
2,000 
420 
745 
540 
3,500 
300 
300 
160 
6,750 
2,970 
700 
370 
3,510 
1,550 
1,550 


1,550 


100 


1,285 


الفحص 
تجمعات الصفائح (رستوستین) 
دراسة نشاط عامل فون فیلیبر اند 
انتیجن عامل فون فیلیبر اند 
نمط الهیموجلوبین بواسطقك ]ملا 
الفصل الکهروباتی لهیموجلوبین الام 
تحلیل سائل من الجسم تحت المیکرسکوب 
تحلیل سائل نخاع شوكي تحت المیکرسکوب 
انتی فوسفولیبیز ۸2 
فحص عينه نخاع!(0/۱ 
اختبار اما 
الفصل الكهربائى للهيموجلوبين بالطريقه الشعيريه 
الكشف عن مضادات التخثر الذئبة 
مقاومة البروتين © المنشط (8208) 
مضاد عامل الصفايح 4 هيبارين 
مضاد الصفانح الدموية ۸8 (مباشرة) 
الأجسام المضادة للصفائح الدموية (غير مباشرة) 
مؤشرات الدم (MCV/MCH/MCHC)‏ 
عينة من نخاع العظم تحت مخدر عام 
بزل من نخاع العظام تحت مخدر عام 
كربوكسي الهیمو غلوبین 
دي دیمر كيفي 
الاجسام المضادة للإريثروبويتين 
عامل 11 
عامل 12 


العامل الثالث عشر 


الجلوکوز-6-فوسفات دیهیدروجیناز (66۳0) نوعية 


قصور في وظائف الالتصاق لکرات الدم البیضاء 
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TEST 
Plateletfunction Aggregation-Ristocitine) 
Von Willibrand Factor - Activity 
Von Willibrand Factor - Antigen 
Hb pattern by HPLC 
Hb electrophoresis 
Body fluid (Microscopic examination | cell count) 
C.S.F (Microscopical examination/cell count) 
Anti -phospholipase A2 Ab 
Bone marrow trephine section examination 
EMA Test 
Capillary Hb electrophoresis 
CONFIRMATORY Lupus Anticoagulant 
Activated Protein C resistance (APCR) 
Anti Heparin PF4 ab 
Anti Platelet Ab (Direct) 
Anti Platelet Antibody (Indirect) 
Blood Indices (MCV/MCH/MCHOC) 
Bone marrow Trephine Biopsy GA 
Bone Marrow Aspiration GA 
Carboxy Hemoglobin 
D-Dimer (Qualitative) 
Erythropoietin Antibodies 
Factor XI 
Factor XII 
Factor XIII 


glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 
Qualitative 


LAD 16 2 panel 


PRICE‏ الفحص 
Nitro Blue Tetrazolium (SN) 675‏ 
100 عدد الصفائح الدموية 
160 عدد الخلايا الحمراء 

25 النمط الظاهري (۸؟) 8۳۱ 

2000 مجموعه الكشف عن النقص فى خاصيه الالتصاق لكرات 

الدم البيضاء 

750 لوبس انتيكواجولنت تأكيدى 

8500 تدفق خلوي للوكيميا الحادة 

تحاليل المخدرات 

Price‏ الفحص 
270 كوكاين 

200 امفيتامين 

270 باربيتيوراتس 

200 حشيش - بانجو 

270 افيون 

270 بنزوداي ازبین 

295 ترامادول 

270 فینوئایازین 

270 میثادون 

270 بارکینول 

270 هیروین 

270 مورفين 

3,375 مستوى اللاموتريجين فى المصل 
340 تحليل مخدرات كمي 
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TEST 
Nitro Blue Tetrazolium (SN) 
Platelet Count 
Red Cell Count 


RH Phenotyping(SN) 
Leukocyte Adhesion Deficiency Panel 


Lupus anticoagulant confirmatory 


Acute leukemia Immunophenotyping Panel 


Drug Abus 
TEST 


Cocaine 

Amphetamine 

Barbiturates 

Cannabinoids 

Opiates 

Benzodiazepine 

Tramadol 

Drugs of Abuse (Phenothiazine) 
Drugs of Abuse (Methadone) 
Parkinol 

Heroin 

Morphine 


Lamotrigine level 


drug screen (Urine) Quant. 


الأدوية العلاجية 


PRICE 
325 
340 
365 

1485 
770 
205 
340 
295 
1485 
1485 
325 
1080 
930 
325 

1,485 

2,0 

6,000 

7,000 

2,700 


2,700 


تيجريتول الذروة 

ديجوكسين 

مستوي ديباكين 

تاكروليماس ( ۲۱506 ) بعد 

سیکلو سبورین قبل الجرعة 

ثيو فیلین 

فحص ذروة الفینو باربیتال في البول 
فحص هبوط الفینوباربیتال في البول 
تاکرولیماس ( ۴۸506 ) قبل 
تاکرولیماس( 21506 ) عشواني 
تبجریتول الهبوط 

ميثوتريكسات 

الفينيتوين بالمصل 

مستوى الباراسيتامول فى الدم 
ايفيروليمس 

فانكوميسين 

مستوى الانفليكسماب بالدم 

مضاد الانفليكسماب بالدم 

مستوى الانفليكسماب/مضاد الانفليكسماب بالدم 


مستوى الانفليكسماب/مضاد الانفليكسماب بالدم 
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Treatment Medications 


TEST 
Tegretol Carbamazepine (Peak) 
Digoxin (Lanoxin) 
Depakine Level 
Tacrolimus ) ۲۱506 ) After 
Cyclosporine Level 
Theophyllin 
Phenobarbital Peak in urine 
Phenobarbital Trough in serum 
Tacrolimus ) ۴۱506 ) Before 
Tacrolimus ) ۴۱506 ( Random 
Tegretol Carbamazepine (Trough) 
Methotrexate 
Seurm phenytoin level 
Paracetamol level in blood 
Everolimus 
VANCOMYCIN 
Infleximab trough level 
Anti-inflexmab ab 
adalimumab (Humira) trough level 


Anti adalimumab (Humira) ab 


تحاليل الاجسام المضادة 


PRICE 


380 


340 


340 


270 


1450 


5000 


4500 


8000 


3500 


6000 


3500 


4000 


1800 


150 


5500 


6000 


3500 


1100 


405 


340 


295 


380 


270 


270 


650 


945 


الفحص 
الفصل الکهروبانی للبروتین في الدم 
هیلکوباکتر بیلوری8/۸] 
هیلکوباکتر بيلورى6ع! 
کریو جلوبیولین 
الاجسام المضادة ل ترانسجلوتامیناز الانسجة۸ع| 
فیتامین ای 
فیتامین ك 
تحلیل جینات 1/05 ۴۱5۲۱ 
تدفق خلوي لل/۳۸۱۲ 
مستوی الع0601[0-) صائم 
مجموعة Antiphospholipid‏ 
تحلیل جين ۸/۱ 
PML/RARA by PCR‏ 
Iron stain‏ 
C-KIT Mutation (AML)‏ 
NPM1 Mutation‏ 
Jak2 Mutation Panel (Exons 12- 15)‏ 
IHC Cyclin D1‏ 
اجسام مضادة لفيروسع8 
الاجسام المضادة للالتهاب الكبدي الوباءي 8 كلي 
اجسام مضادة ل فيروس85 
فيروس كبدى 86 انتجين 
الالتهاب الكبدي الوباني( 180/1 ) ۸ 
الالتهاب الكبدي الوبائي( 186 ) ۸ 
الاجسام المضادة للالتهاب الكبدي الوباء‌ين 


فيروس كبدى(/ا0)18] 
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Antibodies 

TEST 
Protein electrophoresis 
Helicobacter Pylori Ab IgA 
Helicobacter Pylori Ab IgG 
Cryoglobulin 
Tissue Transglutaminase (TTG) IgA 
Vitamin E 
Vitamin K 
MDS FISH Panel 
PNH Immunophenotyping pannel 
C-Peptide fasting level 
Anti-Phospholipid Syndrome Panel 
Myeloproliferative Leukemia oncogene (MPL ) by PCR 
PML/RARA by PCR 
Iron stain 
C-KIT Mutation (AML) 
NPM1 Mutation 
Jak2 Mutation Panel (Exons 12- 15) 
IHC Cyclin D1 
HBe Ab. 
HBc Ab (Total) 
HBs Ab. 
HBe Ag. 
HAV Ab IgM 
HAV Ab IgG 
HCV Ab 


HDV IgM 


PRICE 
675 
745 

1080 

2,000 
475 
475 
190 

2700 
160 
475 
340 
430 
295 
295 
340 
340 

160 
475 
610 
540 
540 
540 
540 

1,080 
540 
540 


540 


الفحص 
فيروس کبدی(6ع0)۱ 

اجسام مضادة ع ۸6۸ 

[56- 70اجسام مضادة 

اجسام مضادة للاميبا 

اجسام مضادة للحيوانات المنوية 
اجسام مضادة(/50//۲۲) 

الامراض التناسلية (الز هری) 
فیروس کبدی( ۱۵6 ) ع 

اختبار مونوسبوت (اختبار بول بنل( 
روماتوید بالارقام 
روبیلامع| 
روبیلا/0عا 
توکسوبلازما اجسام مضادة 60| 
توکسوبلازما اجسام مضادة ۷M‏ ع| 
سیتو میجالو فيروس/اع! 
سیتو میجالو فیروس26| 
بروسیلا۸ 
اجسام مضادة ۸۸۸ نوعي 
اجسام مضادة 0۸1۵ بالارقام 
الجسم المضاد آحادي النسيلة: 8012 


الجسم المضاد أحادي النسیلة: 5100 


الجسم المضاد آحادي النسیلة: ((0/۱81) 67 ۲۱) 


الجسم المضاد أحادي النسیلة: 6030 


الجسم المضاد أحادي النسيلة 2002 و Lambda‏ 
الجسم المضاد آحادي النسیلة: (80 6045) 


الجسم المضاد آحادي النسيلة: (ل(5) ۱6۸ (6945) 


الجسم المضاد أحادي النسیلة: (۲0۲) 
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TEST. 

HDV IgG 

ANCA P+C (Antineutrophil Cytoplasmic Abs) 
Anti Scl 0 

Amoeba Antibodies 

Anti -Sperm Ab 

Anti-Smith Abs 

VDRL 

HEV 6 

Monspot Test (Paul bunnel) 

RF (Rheumatoid factor) Quantitative 
Rubella IgG serum 

Rubella IgM serum 

Toxoplasma IgG 

Toxoplasma IgM 

CMV IgM Serum 

CMV IgG Serum 

Brucella Antibodies (Abortus &Melitensis) 
ANA (Anti-Nuclear Abs) Qualitative 

Anti DNA DS (DNA) Titre 

Monoclonal Antibody : BCL2 
Monoclonal Antibody : 5100 protein 
Monoclonal Antibody :(Ki 67(MIB1) 
Monoclonal Antibody 0 
Monoclonal Antibody Kappa & Lambda 
Monoclonal Antibody: (CD45 RO) 
Monoclonal Antibody: (CD45) LCA 


Monoclonal Antibody: (TdT) 


PRICE 


540 


540 


540 


540 


540 


540 


540 


540 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


الفحص 
الجسم المضاد أحادي النسيلة: 6010 

الجسم المضاد أحادي النسيلة: 6015 

الجسم المضاد أحادي النسيلة: CD20 (PAN-8)‏ 
الجسم المضاد أحادي النسيلة: 6043 

الجسم المضاد أحادي النسيلة: 6605 

الجسم المضاد أحادي النسيلة: 6068 

الجسم المضاد أحادي النسيلة: 1 0 06۷60 

cytokeratin (CK) الجسم المضاد أحادي النسيلة:‎ 
Immunohistochemistry(BCL6) 
Immunohistochemistry(B-catenin) 
Immunohistochemistry(Calretinin) 
Immunohistochemistry(CD1 38) 
Immunohistochemistry(CD19) 
Immunohistochemistry(CD1 a) 
Immunohistochemistry(CD31) 
Immunohistochemistry(CD34) 
Immunohistochemistry(CD56) 
Immunohistochemistry(CD99) 
Immunohistochemistry(CDX2) 
Immunohistochemistry(Chromogranin) 
Immunohistochemistry(CK19) 
Immunohistochemistry(CK20) 
Immunohistochemistry(CK7) 
Immunohistochemistry(CD1 17) 
Immunohistochemistry(CMV) 
Immunohistochemistry(Desmin) 
Immunohistochemistry(Dog-1) 


Immunohistochemistry(ErG) 
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TEST 

Monoclonal Antibody: CD10 
Monoclonal Antibody: CD15 
Monoclonal Antibody: CD20(Pan-B) 
Monoclonal Antibody: CD43 
Monoclonal Antibody: CD5 
Monoclonal Antibody: CD68 
Monoclonal Antibody: Cyclin D 1 
Monoclonal Antibody: Cytokeratin (CK) 
Immunohistochemistry(BCL6) 
Immunohistochemistry(B-catenin) 
Immunohistochemistry(Calretinin) 
Immunohistochemistry(CD1 38) 
Immunohistochemistry(CD19) 
Immunohistochemistry(CD1 a) 
Immunohistochemistry(CD31) 
Immunohistochemistry(CD34) 
Immunohistochemistry(CD56) 
Immunohistochemistry(CD99) 
Immunohistochemistry(CDX2) 
Immunohistochemistry(Chromogranin) 
Immunohistochemistry(CK19) 
Immunohistochemistry(Ck20) 
Immunohistochemistry(Ck7) 
Immunohistochemistry(CD1 17) 
Immunohistochemistry(CMV) 
Immunohistochemistry(Desmin) 
Immunohistochemistry(Dog-1) 


Immunohistochemistry(ErG) 


PRICE 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


1950 


الفحص 
Immunohistochemistry(GFAP)‏ 
Immunohistochemistry(HMBE-1)‏ 
Immunohistochemistry(Hepar-1)‏ 
Immunohistochemistry(Glypican-3)‏ 
Immunohistochemistry(HMB-45)‏ 
Immunohistochemistry(Inhibin)‏ 
Immunohistochemistry(INI)‏ 
Immunohistochemistry(MUM-1)‏ 
Immunohistochemistry(Myogenin)‏ 
Immunohistochemistry(NK-X2)‏ 
Immunohistochemistry(NK-X3)‏ 
Immunohistochemistry(OCT 3/4)‏ 
Immunohistochemistry(CK 5/6)‏ 
Immunohistochemistry(P63)‏ 
Immunohistochemistry(P AX5)‏ 
Immunohistochemistry(P AX8)‏ 
Immunohistochemistry(PLAP)‏ 
Immunohistochemistry(SALL4)‏ 
Immunohistochemistry(SATB-2)‏ 
Immunohistochemistry(TFE-3)‏ 
Immunohistochemistry(TTF)‏ 
Immunohistochemistry(Thyroglobin)‏ 
Immunohistochemistry(Ck19.9)‏ 


Immunohistochemistry(Napsin) 
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TEST 
Immunohistochemistry(GFAP) 
Immunohistochemistry(HMBE-1) 
Immunohistochemistry(Hepar-1) 
Immunohistochemistry(Glypican-3) 
Immunohistochemistry(HMB-45) 
Immunohistochemistry(Inhibin) 
Immunohistochemistry(INI) 
Immunohistochemistry(MUM-1) 
Immunohistochemistry(Myogenin) 
Immunohistochemistry(NK-X2) 
Immunohistochemistry(NK-X3) 
Immunohistochemistry(OCT 3/4) 
Immunohistochemistry(CK 5/6) 
Immunohistochemistry(P63) 
Immunohistochemistry(P AX5) 
Immunohistochemistry(P AX8) 
Immunohistochemistry(P LAP) 
Immunohistochemistry(SALL4) 
Immunohistochemistry(SATB-2) 
Immunohistochemistry(TFE-3) 
Immunohistochemistry(T TF) 
Immunohistochemistry(Thyroglobin) 
Immunohistochemistry(Ck19.9) 


Immunohistochemistry(Napsin) 


PRICE 
D65 
565 

1,000 
205 
515 
245 
245 
770 
430 
340 
340 
380 
380 
430 

1040 
430 
430 

1690 
245 

1,85 
295 
175 
340 

1,850 

1,900 

2025 


325 


الفحص 

اجسام مضادة51/18 

اجسام مضادة۸۱/۸ 

مضادات الكلة والكبد و الميكروسوم 
اجسام مضاده للبلهارسيا 

اجسام مضادة للهيدات 

سى- 3 ) كومبليمنت3( 

سى - 4 ) كومبليمنت4( 

هليكوباكتر بيلوري انتيجين في البراز 
انتي ثيروجلوبيولين( ۸۲6 ) 

ايبشتين بار فيروس ( 156 ) ۷0۸ - 
ايبشتين بار فيروس ( ۱80۷ ) ١/608‏ - 
انتي کاردیولیبینع] 

انتي كارديوليبين/1ع! 

اجسام مضادة للغدة الدرقية 

انتي سي سي بي 

اجسام مضادة انتي( 55۸ )80 
انتي( 558 )ةا 

کلامیدیا تر اکوماتیس/۵| 

التیفود 

اجسام مضlدةgA| ASCA Anti sacromyces‏ 
انتى ستربيتو ليسين( 8507 )/716 0 
اختبار روز ولار 

اختبار درن 

اجسام مضادة انتي( ۱۵۳ )812010 
فیروس کبدی ع بو اسطف) 508 نوعی( 
الفصل الكهربائي بالتثبیت المناعی للمصل 


هیلکوباکتر بيلورى/اع! 
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TEST. 


Anti-Smooth Muscle Abs (ASMA) 


AMA (Anti Mitochondrial Abs) 


LKM Liver Kidney Microsomal Abs 


Bilharzia Ab 

Hydatid Abs 

C3 Complement 3 

C4 Complement 4 
Helicobacter Pylori Ag.(Stool) 
Anti-Thyroglobulin (ATG) 
EBV-VCA (Ilg6) serum 
EBV-VCA (IgM) serum 

Anti Cardiolipin IgG 

Anti Cardiolipin ۸ 
Antithyroid Ab (microsomal) 
Anti CCP 

Anti Ro (SSA) 

Anti La (SSB) 

Chlamydia Trachomatis IgA 
Widal Test 

ASCA Anti sacromyces Ab IgA 
Antisteptolysin O Titre 

Rose Waaler ( RW ) 
Tuberculin test 

Anti-gliadin antibody (lgM) 


HCV RNA PCR Qualitative 


Immunofixation Electrophoresis-serum 


Helicobacter Pylori Ab IgM 


PRICE 
20 
1,15 
610 
3,000 
1690 


2025 


4455 


2700 
610 
360 
1120 
1200 
825 
295 
295 
1200 
2,500 
1,200 
1,20 
340 
340 
220 
1690 
1690 
1690 
1690 


1350 


الفحص 
الفصل الكهربائي بالتثبيت المناعى للبول 
الاجسام المناعية اى جى ايي للطعام 
اجسام مضادة للفاشیو لا///ع| 
لیجیونیلاجع| 
اجسام مضادة للکلامیدیا نیمونیان ع| 
اجسام مضادة للفلاریا 


اجسام مضادة ل بوردیتیللا بیرجدورفیری بطريقة الیزا 
فى الدم جى وام 


أجسام مضادة لمستقبلات الاستیل کولین 
اجسام مضادة ۸۸۸ بالارقام 
اجسام مضادة کیفی 0۷۸۵ 
اجسام مضادق1 ول Anti‏ 
ميوتاتيد سیترولیناتید فیمینتین( ۷۸6۷ ) 
ti Ribo Nucleoprotein Ab (RNP)‏ 
اجسام مضادة( 6ع| ) ۸۳6۸ 
اجسام مضادة ( 186 ) ۸۴0۸ بطريقة امینوفلوریسانس 
اجسام مضlدةG ASCA Anti sacromyces |g‏ 
Borrelia burgdorferi Ab Elisa in CSF‏ 
بيتا 2 جليوكوبروتين) اي جي جي( 
بيتا 2 جليوكوبروتين) اي جي ام( 
بروسيلا 6 ع| 
اختبار حمل نوعى 
الاجسام المضادة للبروسيلا فى السى اس اف 
اجسام مضادة للكلاميديا نيمونيا۸ع| 
اجسام مضادة للكلاميديا نيمونياا/اع!ا 
كلاميديا تراكوماتيس 06| 
كلاميديا تراكوماتيس/اع! 


اختبار مستخلص الانتيجين النووي(18اع) 
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TEST 
Immunofixation Electrophoresis-Urine 
IgE Specific ingestant food (RAST) 
Fasciola ۱ 
Legionella 60 
Chlamydia Pneumonia antibody IgG 


Filaria Ab 


Borrelia burgdorferi Ab Elisa in serum (lgG & IgM) 


Acetylcholine Receptor Abs 

ANA (Anti-Nuclear Abs) Quantitative 

Anti DNA DS (DNA) qualitative 

Anti Jo 1 Abs 

Anti MCV (Mutated Citrullinated Vimentin) 
ti Ribo Nucleoprotein Ab (RNP) 
Anti-Parietal Cell Abs (APCA) IgG + IgM 
Anti-Parietal Cell Abs(APC) (immune fluorescence) 
ASCA Anti-sacromyces Ab 6 

Borrelia burgdorferi Ab Elisa in CSF 

B2 Glycoprotein IgG 

B2 Glycoprotein IgM 

Brucella Ab IgG 

PREGNANCY TEST. 

Brucellosis Ab in CSF 

Chlamydia Pneumonia antibody IgA 
Chlamydia Pneumonia antibody IgM 
Chlamydia Trachomatis 6 

Chlamydia Trachomatis ۱ 


ENA (Extrecta ble Nuclear Antigen) 


PRICE 
800 
800 
610 
610 

1890 

1890 

1,500 
340 
340 
340 

1,080 

2565 
340 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 


800 


الفحص 
انتامییا هستولیتکا الاجسام المضادةیع| 
انتاميبا هستوليتكا الاجسام المضادة//ااع| 
اجسام مضادة للفاشيولا 
اجسام مضادة للفاشيو لا6ع| 
کابا & لامدا لایت تشين ) سلسلة کابا الخفيفة ) فى الدم 
کابا & لامدا لایت تشين ) سلسلة کابا الخفيفة ) فى البول 
الاجسام المناعية ای جى ايي للمواد المستنشقة 
اجسام مناعيةمع| 
اجسام مناعیهع ع| 
اجسام مناعية6ع| 
اجسام مناعية 6ع| في 05۴۲ 
اجسام مناعية64ع| 
اجسام مناعیة۱۷ع| 
امیونوفینو تایبنج60138) 
امیونوفینو تايبنج 6059 
اميونوفينو تايبنج 6061 
اميونوفينو تايبنج 6064 
اميونوفينو تايبنج ( 038/230-70© ) 
اميونوفينو تايبنج Antiglycophorin‏ 
اميونوفينو تایبنج010) 
اميونوفينو تايبنج 601013 
اميونوفينو تايبنج 60117 
اميونوفينو تايبنجع 6011 
اميونوفينو تايبنج 6013 


اميونوفينو تايبنج 0014 
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TEST 


Entamaoba.histolytica antibody )۱۵6( 


Entamaoba.histolytica antibody (lgM) 


Fasciola Abs 


Fasciola 6 


Free light chain in serum (Kappa/Lambda Ratio) 


Free light chain in urine (Kappa/Lambda Ratio) 


IgE Specific inhalant 
Immunoglobulin IgA 
Immunoglobulin IgE 


Immunoglobulin 6 


Immunoglobulin IgG in CSF 


CD138 


ودرا 


CD61 


CD64 


: (CD38/Zap-70) 


: Anti glycophorin 


CD10 


CD103 


CD117 


CD11c 


: CD13 


: CD14 


Immunoglobulin 4 


Immunoglobulin IgM 
Immunophenotyping 
Immunophenotyping 
Immunophenotyping 
Immunophenotyping 
Immunophenotyping 


Immunophenotyping 


Immunophenotyping : 
Immunophenotyping : 
Immunophenotyping : 


Immunophenotyping : 


Immunophenotyping 


Immunophenotyping 


PRICE 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


الفحص 
اميونوفينو تايبنج 002 
اميونوفينو تايبنجء1م352اممغلء 0603 
اميونوفينو تایبنج /603)8,۸ ) 
اميونوفينو تايبنج 004 
اميونوفينو تايبنج نسبة ال 004 الی‌008 
اميونوفينو تايبنج005) 
اميونوفينو تايبنج 0107 
اميونوفينو تايبنج008) 
اميونوفينو تایینج 00۴/67 
امیونوفینو تایبنج 518 
امیونوفینو تایینج730-70 
امیونوفینو تایبنج‌015) 
امیونوفینو تایبنج‌016) 
امیونوفینو تایبنج/6019)0.1 ) 
امیونوفینو تایبنج020) 
امیونوفینو تايبنج 6022 
اميونوفينو تايبنج 6023 
اميونوفينو تايبنج 6025 
اميونوفينو تايبنج 6027 
اميونوفينو تايبنج8 602 
اميونوفينو تايبنج6030 
اميونوفينو تايبنج 6033 
اميونوفينو تايبنج 6034 
اميونوفينو تایبنج‌036) 
اميونوفينو تایبنج6038) 


اميونوفينو تايبنج0040) 
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TEST 


Immunophenotyping : CD2 


Immunophenotyping : CD3 ( Cytoplasmic) 


Immunophenotyping : CD3 (surface) 


Immunophenotyping : CD4 


Immunophenotyping : CD4/CD8 ratio 


Immunophenotyping : CDS 
Immunophenotyping : CD7 
Immunophenotyping : CD8 
Immunophenotyping : FMC7 
Immunophenotyping : Sig 
Immunophenotyping : Zap-70 
Immunophenotyping CD15 
Immunophenotyping CD16 
Immunophenotyping CD19 
Immunophenotyping CD20 
Immunophenotyping CD22 
Immunophenotyping CD23 
Immunophenotyping CD25 
Immunophenotyping CD27 
Immunophenotyping CD28 
Immunophenotyping CD30 
Immunophenotyping CD33 
Immunophenotyping CD34 
Immunophenotyping CD36 
Immunophenotyping CD38 


Immunophenotyping CD40 


PRICE 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

3,000 

1,400 
945 
1200 

2700 

2700 
515 
340 
340 
340 
285 
365 
2565 
610 
295 


295 


الفحص 
اميونوفينو تايبنج 6041 

اميونوفينو تايبنج 0042 

اميونوفينو تابنج 50 6045 

اميونوفينو تایبنج050) 

اميونوفينو تايبنج 6055 

اميونوفينو تايبنج 6056 

اميونوفينو تايبنج 6057 

اميونوفينو تایبنج07) 

اميونوفينو تايبنج./6079 

اميونوفينو تايبنج 60790 

اميونوفينو تایبنج60 ( 8-05 الا ) 

لیجیونیلا 2۷| 

سی دی 25 الذائب بالمصل 

فحص ۸۳۴۲۱۵6 Liver‏ eاubاSo‏ للكبد 

الاجسام المضادة ل ترانسجلوتامیناز الانسجفجع]- 160 
فاریسیللا ی ع| 

فاريسيئللا/اع! 

سيتوميجالوفيروس 6| بالسائل الدماغي النخاعي 
سيتوميجالوفيروس 2۱| بالسائل الدماغي النخاعي 
ايبشتين بار فيروس ( 186 ) ۷۸۵ - في ]05 
ايبشتين بار فيروس (Mع|‏ ) ١/08‏ -في ]05 
الالتهاب الكبدي الوبائي( ۱0 ) 8 

فيروس كبدي 85 انتيجين 

فيروس كبدي( ا/اعا) ع 

اجسام مضادة لفيروس ايدز 

هربز سمبلكس فیروس! ۱81۷ 


هربز سمبلكس فیروس| 120 
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TEST 
Immunophenotyping CD41 
Immunophenotyping CD42 
Immunophenotyping CD45 Ro 
Immunophenotyping 0 
Immunophenotyping CDSS 
Immunophenotyping 6 
Immunophenotyping CD57 
Immunophenotyping CD7 
Immunophenotyping CD79 A 
Immunophenotyping CD79 0 
Immunophenotyping HLA-DR 
Legionella IgM 
Soluble CD25 


Soluble Liver Antigen 


Tissue Transglutaminase )۲۲60( 6 


Varicella / Herpes Zoster 60 
Varicella / Herpes Zoster ۱ 
CMV IgG in CSF 

CMV IgM in CSF 

EBV-VCA )۱86( in CSF 
EBV-VCA (lgM) in CSF 

HBc ۱ 

HBs Ag. 

HEV ۷ 


HIV Ag-Ab 


HSV | I(Herpes simplex type ۱((۸ 


HSV I(Herpes simplex type |) 60 


PRICE 
295 
295 

2295 

1350 
270 

1,500 

1,500 

2565 

1,350 
515 

1,000 

6010 
215 


2,000 


2,000 


1620 
3580 
650 
7,000 
390 
3,000 
115 
1,200 
1,20 
1015 


6000 


الفحص 
هربز سمبلكس فيروس|! 120 
هربزسمبلكس فيروس!! ۱2۱ 
تورش/ل/اعا ,عا 
Methaemogloin‏ 
Brucella Ab IgM‏ 
Anti Endomysial IgA‏ 
Anti Endomysial 6‏ 
Anti Gad‏ 
(hemolytic complement 50)‏ 0۲5۵ 
تناها Immunoglobulin‏ 
بروبين بي 
Beta -‏ 
Cold Agglutinins‏ 
مضاد مستقبل الهرمون المنشط للغدة الدرقية 


الاجسام المضادة التوكسوبلازما فى سائل النخاعى 
(الااعا - 6عا)الشوكى 


| الاجسام المضادة للحصبة 
مستوى الاكوابوربين 4 بالمصل 
الاجسام المضادة للهستون 

6 الاجسام المضادة 

الاجسام المضادة للسنترومير 

0 1)فحص مانع 
اختبار الهيماجليوتيناش لمرض الزهرى 
الاجسام المضادة للليشمانيا دونوفانى6ع! 
الاجسام المضادة للليشمانيا دونوفانى1/اع! 
مضاد الغشاء القاعدى لكبيبات الكلى 


ادمتز 13 الاجسام المضادة 
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TEST 
HSV ۱۱ I(Herpes simplex type ۱۱(6۵ 
HSV ۱۱ I(Herpes simplex type II)lgM 
TORCH (IgG & IgM) 
Methaemogloin 
Brucella Ab ۱ 
Anti Endomysial IgA 
Anti Endomysial 6 
Anti Gad 
CH5SO (hemolytic complement 50) 
Immunoglobulin نوا‎ 
Pro BNP 
Beta 2 Transferrin 
Cold Agglutinins 


Anti TSH Receptor Ab 


Toxoplasma for CSF (lgG-IlgM) 


Measles IgM 
Seurm Aqua porin 4 


Anti Histon Ab 


Anti MOG (Anti Myelin Oligodendrocyte Ab) 


Anti Centromere 


C1 q inhibitor assay 


TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutenation) 


Leishmania donovani IgG 


Leishmania donovani IgM 


Anti Glomelular basement membrane(GPM) 


ADSMTS 13 Ab 


PRICE 
880 
1,420 
745 
2,025 
1,25 
1485 
8,5 
2,000 
945 
1,350 


1,350 


1,350 


15,600 


14,00 


16,000 


3,000 


675 
1,500 
1,500 
3,500 
3,500 
2,350 
2,350 
1,200 


5,000 


الفحص 

لاجسام المضادة للريتيكيولين 

جليكوبروتين الصفائح الدموية 

اختبار الانتيجن السريع لفيروس كورونا 

الجسم الضاد لليو 

الاانترلوكين6 

الاجسام المضادة للاسبراجيللاس 

الجسم المضاد لمستقبل الانسولين 

الجسم المضاد للانسولين 

اختبار فحص حساسية الجلوتين السريع (سيمتوماكس) 
الاجسام المضادة لكوفيد 19 ۱80 بالطريقة الكمية 

الأجسام المضادة6ع| لكوفيد 19 بالطريقة الكمية) كلية ( 


الاجسام المضادة الكلية لكوفيد 19 بالطريقة الكمية 
(0ع۱) 


الاجسام المضادة ‏ ۷6۵6۵ Anti‏ ,۷۵۱6 فى سائل 
النخاع الشوکی 


الاچسام المضادة ل 6۸0 فى سائل النخاع الشوکی 


الاجسام المضادة ل CASPR2 +۸۱۲۱ NMDA‏ +۱6۱1 
۲۳ فی سائل النخاع الشوکی 


الاجسام المضادة لمستقبلات ۸۱0۸ فى سائل النخاع 
الشوکی 

الاجسام المضادة للخلایا الجزيرية 

نشاط مضاد السی 1 استریز 

مستوی مضاد السی 1 استریز 

الاجسام المضادة لخلایا بيركنجى 

2 41۴ المضادة للاجسام 

بارتونیلانع| 

بارتونیلا|/عا 

بی ان بی 


سيبا 


oul 


71 


TEST 
Antireticulin Abs 
Platelet Glycoprotein 
Rapid Antigen test for Covid 19 
Anti-YO(PCA1) Ab 
Interleukin 6 
Aspergillus Antibodies 
Anti-insulin Receptor Ab 
Anti-insulin Ab 
Gluten sensitivity screening test (Simtomax) 
Covid 19 IgM quantitative 


Sars Covid 19 Anti S Abs quantitative (Total) 


Sars Covid 19 Anti S Abs quantitative (lg6G) 


Anti VGKC, Anti VGCC in CSF 


Anti GAD in CSF 


Anti L6I1+ CASPR2 +ANTI NMDA receptor in CSF 


Anti NMDA receptor 


Anti Islet cell Antibody 

C1- esterase inhibitor activity 
C1- esterase inhibitor level 
ANTI purkinje cell Abs 
ANTI-AMPA RECETOR 162 Abs 
Bartonella 60 

Bartonella IgM 

BNP 


CEPBA 


PRICE 
1,080 
1,080 
365 
5,000 
4,30 
2,0 
5,700 
4,800 
2,0 
540 
770 
1,30 
1,30 
1,200 
1,200 
440 


35,100 


880 


1,500 


500 


1,500 


کوکسیلا۸ع| 

کوکسیلا۸ع| 

تحليل الخلايا الظهاريه فى البول 
نوكليوبلازمين 

فيروس البي كي 8عم 

جين للدرن 

Varicella / Herpes Zoster in CSF 
Anti MUSK (Muscle Specific Kinase) 
عامل نمو الفيبروبلاست 23 الطرفى‎ 

الفصل الكهربائى للبروتين بالطريقه الشعيريه 
هليكوباكتر بيلوري انتيجين في البراز كمى 
اجسام مضادة انتي( ۱۵۸ )لهاع 

اجسام مضادة انتي( ۱۵6 )لهاع 
الاجسام المضادة فیروس الغد 

الفیروس الغداني الاجسام المضادة ۱2 
اجسام مضادة كمي 4.1/18 


متلازمة آنجیلمان 
غشاء الطابق السفلي للبشرة المناهضة للبشرة ۸8 


Anti - Hu (Anna 1) 6‏ الأجسام المضادة » المصل 


مضاد ۱6۸ 06۲ (ببتيد غلیدین مُلاحظ) 


عامل مضاد للجو هرية 6عا ۸8 
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TEST 
Coxiella burnetii Phase -1- IgA 
Coxiella burnetii Phase -2- IgM 
Decoy cells 
Nucleoplasmin 
PCR for BK virus 
TB gene expert 
Varicella / Herpes Zoster in CSF 
Anti MUSK (Muscle Specific Kinase) 
Fibroblast Growth Factor 23 (FGF 23) 
Capillary protein electrophoresis 
Helicobacter Pylori Ag.(Stool) quantitative 
Anti-gliadin antibody (IgA) 
Anti-gliadin antibody (IgG) 
Adenovirus antibody IgG 
Adenovirus antibody IgM 
AMA (Anti Mitochondrial Abs) with titre 
Angelman Syndrome 


Anti - Epidermis Epidermal Basement Membrane 
Ab 


Anti - Hu (ANNAT1) Antibodies ۱96 , Serum (lung 
cancer) 


Anti DGP IgG ( Deamidated gliadin peptide) 


Anti intrinsic factor Ab IgG 


PRICE 
170 
170 
700 
740 
640 


500 


515 


350 
350 
270 
1,620 
2,000 
700 
700 


700 


3,500 


700 
700 
2,800 
1,050 
5,000 
2,000 
7,695 
10,500 
12,000 


880 


الفحص 
مضاد الفوسفوليبيد 6ع| 
مضاد الفوسفوليبيد ۷ ع| 
مضاد الشبكة (6ع|) .۸85 في الدم 
Anti-JO-1 ABS‏ 
antimitochondrial antibody (AMA) titre‏ 
البروتين النووي المضاد ل Ribo AB (RNP)‏ 


الأجسام المضادة للعضلات المضادة للسلع (851/8) مع 
Titre‏ 


مضاد ۸8 S۶۸۷‏ (858) السائل المنوي 

AB (ASA) (SN) SPERM مضاد ل‎ 

)۸5۸( مضاد /81ع50 ۸8. تصريف عنق الرحم‎ 
Azospermia Factor Gene(AZF) 
Campylobacter Jujuni IgG & IgM 

|۸ الأجسام المضادة‎ candida albicans 

candida albicans‏ الأجسام المضادة 6ع| 
candida albicans‏ الأجسام المضادة 2 


(iumاso‏ 12ع۲2) istics‏ الأجسام المضادة 6ع| » 
المصل(SN)‏ 


Complement - 2 ( C2 ) 
Complement - 5 ( C5 ) 
Complement - 8 ( C8 ) 
Complement - 9 ( C9 ) 
الحمض النووي للكوكسيلا‎ 

Coxsackie 8 6-1 8‏ في المصل 
التليف الكيسي (طفرة 50) 

تجزئة الحمض النووي للمني 

اختبار الأبوة الحمض النووي 


EBV Early AG (IgA) 
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TEST 
Anti Phospholipid 60 
Anti Phospholipid ۸ 
Anti Reticulin Abs.serum ( ۱96 ( 
Anti-Jo-1 Abs 
antimitochondrial antibody (AMA) titre 


Anti-Ribo Nucleoprotein Ab ( RNP) 


anti-smooth muscle antibody (ASMA) with titre 
Anti-Sperm Ab ( ASA ) Semen 

Anti-Sperm Ab ( ASA ) Serum 

Anti-Sperm Ab. Cervical Discharge ( ASA ) 
Azospermia Factor Gene(AZF) 

Campylobacter Jujuni ۱90۵ IgM 

Candida Albicans IgA Antibodies 

Candida Albicans IgG Antibodies 

Candida Albicans IgM Antibodies 


CISTICERCOSIS (TAENIA SOLIUM) IgG 
ANTIBODIES, SERUM 


Complement - 2 ( C2 ) 
Complement - 5 ( C5 ) 
Complement - 8 ( C8 ) 
Complement - 9 ( C9 ) 

Coxiella burnetti DNA, total blood 
Coxsackie 8 6-1 ۱9۸ in serum 
Cystic fibrosis (36 Mutation) 
DNA Fragmentation for semen 
DNA Paternity Test 


EBV early Ag (IgA) 


PRICE 
880 
880 
880 
880 

1,050 

1,050 

5,670 


1,050 


880 


430 
700 
880 
880 
1,500 
1,500 


1,500 


24,570 


49,140 


160 


الفحص 
EBV Early AG (lg6)‏ 
الجسم المضاد £8۷ إلى 6ع! AG (ENA)‏ 
الجسم المضاد /ا8ع إلى ۱۵۱۷ AG (EBNA)‏ 
EBV Early AG (lgM)‏ 
Echo virus 6‏ 
Echo virus IgM‏ 
Food Print ( Food Intolerance )‏ 
أجسام مضادة للأنفلونزا الهيموفيلوس 6ع| 


الأجسام المضادة هاا هعمط (داء البيوت المعدية) 
(SN)‏ 


الكبد الكلى (/1ا-ا) ۱۱۱6۲۵5۵6۳96 تيري كمي. 
اختبار مضاد الملاريا 

النكاف ۸8. (60ع۱) 

النكاف ۸8. (1/اع1) 

Mycoplasma pneumoniae IgA 
Mycoplasma pneumoniae IgG 
Mycoplasma pneumoniae ۸ 


Noninvasive prenatal testing (NIPT) 
NEOBONA TEST 


متلازمة نونان 


R۴ )‏ عامل الروماتويد (النوعي 
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TEST 
EBV early Ag (lg6G) 
EBV antibody to nuclear Ag ) EBNA ) 6 
EBV antibody to nuclear Ag ) EBNA ( ۸ 
EBV early Ag (IgM ) 
Echo virus IgG 
Echo virus IgM 
Food Print ( Food Intolerance ) 


Haemophilus influenzae antibodies 6۵ 


Heterofilos Antibodies(Infectious Mononucleosis) 
Liver Kidney Microsome (LKM) with Titre 
Malaria Antigen Test 

Mumps Ab. (lgG) 

Mumps Ab. (lgM) 

Mycoplasma pneumoniae IgA 

Mycoplasma pneumoniae IgG 

Mycoplasma pneumoniae IgM 


Noninvasive prenatal testing (NIPT) NEOBONA 
TEST 


NOONAN SYNDROME PANEL 


RF (Rheumatoid Factor ) Qualitative 


تحاليل الطفيليات 


PRICE 


130 


130 


120 


75 


150 


75 


340 


340 


170 


55 


55 


55 


فحص بول 

فحص البراز 

دم خفى بالبراز 

اسيتون في البول 

فحص مسحة ل ترایکومانیس 
البول 

فحص مسحة شرجية للديدان 
Dysmorphic RBCS in urine‏ 
اختبار الابت فى البراز 
*الأسيتون في البول(مم 2۱۷) 
*الأسيتون في البول )الصيام( 


الثقل النوعي للبول 


Parasitology 


TEST. 


Urine Analysis 

Stool analysis 

Occult Blood in Stool 
Urine Acetone 
Trichomonas swab 

Urine PH 

Perianal swab exam 
Dysmorphic RBCS in urine 
APT test in Stool 
*Acetone in urine(2h pp) 


*Acetone in Urine(Fasting) 


Urine Specific Gravity 
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الهرمونات 
PRICE‏ 
380 
295 
255 
340 
340 
255 
255 
310 
310 
360 
340 
405 
865 
1,10 
2,90 
1,500 
2,565 
325 
325 
310 
310 


340 


الفحص 
اختبار معامل مقاومة الخلايا للانسولين هوما اي ار 
هرمون ۴5۳ 

هرمون!۳] 

بروجسیتیرون 

هرمون تستیستیرونع6ع۲۲6 
هرمون غدة در قیة13 اهاه 
هرمون غدة در قبف4] اهاه 
هرمون غدة درقیة13 ۴8۲۲ 
هرمون غدة درقية74 ۲۲۵6 
هرمون!!15 

هرمون النمو ) القاعدي( 

اختبار حمل بالارقام كمي في الدم 
مستوي ال رينين 

استريول( ۲3 ) 

انتی ديوريتك هورمون(/۸0۱) 
الدوستیرون 

کالستونین 

هرمون برولاکتین 

استر ادایول(۲2 ) 

کورتیزل 9 ص 

کورتیزل 9 م 


ادرینو کورتیکو تروفيك هورمون 9 ص 
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Hormones 
TEST 
HOMA-IR 
FSH 
LH 
Progesterone 
Testosterone (Free) 
13 - Total 
14 - Total 
[3 6 
14-6 
TSH 
Growth Hormone (Basal) 
B-HCG in blood Quantitative 
Renin 
Estriol(E3) 
ADH (Antidiuretic hormon) 
Aldosterone 
Calcitonin 
Prolactin (PRL) 
Estradiol ( E2 ) 
Cortisol 9 AM 
Cortisol 9 PM 


ACTH 9 AM 


PRICE 
340 
245 
690 
690 

3,400 

1,25 
450 
515 

1,555 
770 

3,500 
500 

1,300 
285 
310 

2,160 

1,500 
690 
595 

25 

2,565 

2,565 
245 
245 

3,500 
405 

1,890 
270 
340 

2,70 
485 


الفحص 
ادرینو کورتیکو تروفيك هورمون 9 م 
مستوي الانسولین صائم 
سی- بیباتید ) صانم( 
سي - بیبتاید ) فاطر ( 
کاتیکو لامین بالبول 
مخزون التبویض 
داهیا) دیهیدر و ایبیاندروستیرون( 
5اتش اي ١١‏ في البول 24 ساعة 
اريثروبيوتين0مع 
منحني الانسولين 
ميتانفرين الكسري في البول 
7هيدروكسي بروجيستيرون 
اجسام مضادة للاسيتيل كولين استراز 
اختبار حمل - كيفى 
كورتيزول في البول 24 ساعة 
اندروستن دايون4] 
دوبامين بي هيدروكسيلاز 
7هيدروكستيرويد 
جاسترين 
هرمون النمو ) بعد المجهود( 
هرمون النمو ) بعد التحفيز( 
مستوي الانسولين فاطر 
مستوى الانسولين عشوائي 
ميتانفرين في الدم 
بارايثرويدهرمون 
اختبار الحساسية للجلد 
هرمون تستيستيرون|1013 


DHEA 


۱۵۳1 (Insulin like growth factor 1) 


البرولاكتين الكبير 
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TEST 
ACTH 9 PM 
Insulin Level (Fasting) 
C-Peptide Fasting 
C-Peptide PP 
Catecholamines (urine) 
AMH (Anti Mullerian Hormone) 


DHEA-S (Dehydroepiandrosterone Sulphate) 


5-HIAA IN 24 Hrs. Urine (5-Hydroxyindoleacetic acid) 


Erythropoietin (EPO) 

Insulin Curve 

Metanephrine & Normetanephrine in urine 
17 Hydroxy(OH)Progesterone 
Acetylcholine Esterase Abs 

B-HCG in blood Qualitative 

cortisol in 24 hours urine 

C-Peptide Curve 

Delta 4 Androstendione 

Dopamine B Hydroxylase 

17 Ketosteroides 

Gastrin 

Growth Hormone (After Exercise) 
Growth Hormone (After stimulation ) 
Insulin Level (P.P.) 

Insulin Level Random 

Metanephrine & Normetanephrine in blood 
PTH (Parathyroid Hormone) 

Skin prik test for Allergy 
Testosterone (Total) 

DHEA 

۱۵۳1 (Insulin like growth factor 1) 


Macroprolactin 


PRICE‏ الفحص 
0 | برو انسولین 
0 _/الکاتیکول امينز بالمصل 
0 | الأدرينالين (الإيبينيفرين) في البلازما 
0 / الأدرينالين في البول 
340 هرمون الغدة الكظرية (80111) (عشوائي) 
0 | الالدوستبرون في البول 
0 | نسبة الألدوستيرون ۱ رینین 
Bio Available Testosterone 525‏ 
0 | الکورتیزول (عشوائي) في المصل 
Cortisol / Creat. Ratio 370‏ 
670 ع10م6م-0(عشوائي) في المصل 
DHT - Dihydrotestosterone 1,000‏ 
750 الدوبامين. في البلازما 
920 إسترون (1 ۲) 
ESTROBALANCE - ESTROGEN 3510‏ 
METABOLITES 1‏ 
Free Beta HCG in serum 525‏ 
Free Thyroxin Index ( FTI ) 135‏ 
5 | هرمون الجريلين 
الفحص الميكرووبى الحيوى 
PRICE‏ الفحص 
540 مزرعة براز 
540 مزرعة درن 
235 فحص السائل المنوى 
745 مزرعة و حساسية ل السائل الدماغي النخاعي 
475 مزرعة و حساسية للافراز المهبلى 
160 فحص افرازات قناة مجرى البول 
475 مزرعة وحساسية لمسحة من ملتحمة العين اليمني 
475 مزرعة وحساسية البول 
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TEST 
Pro- Insulin 
Catecholamines (Seurm) 
Adrenaline ( Epinephrine ) in plasma 


Adrenaline (epinephrine) in urine 


Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ( Random ) 


Aldosterone In Urine 
Aldosterone\Renin Ratio 

Bio Available Testosterone 
Cortisol (Random ) in serum 
Cortisol / Creat. Ratio 
C-Peptide (Random) in serum 
DHT - Dihydrotestosterone 
Dopamine.in plasma 


Esterone (E 1) 


ESTROBALANCE - ESTROGEN METABOLITES 
Free Beta HCG in serum 
Free Thyroxin Index ( FTI ) 


Ghrelin Hormone 


Microbiology 
TEST 
Stool C/S 
T.B C/S 
Semen analysis 
CSF C/S 
Vaginal discharge C/S 
Urethral discharge Examination 
Conjunctival Swab C/S (Right eye ) 


Urine C/S 


PRICE 
475 
475 
810 
475 

2,0 
380 
475 
475 
775 
325 

1,000 
810 

1,500 
745 
745 
610 
745 
475 
475 
340 
745 

2,095 
475 

3,000 
745 
340 


340 


الفحص 
مزرعة وحساسية للبصاق 

مزرعة وحساسية ل مسحة من الحلق 
مزرعة و حساسية ل مسحة من جرح 
مزرعة وحساسية ل مسحة من الانف اليمني 
کو انتیفیرون60۱0 78 

فیروس روتا 

مزرعة وحساسية للسائل المنوي 

مزر عة یا البروستاتا 

فحص زيل نلسن للبول 3 عينات 

فيلم للدرن عينة واحدة 

مزرعة باكتيك للدرن 

حساسية سائل استسقائي مزرعة و 

مزرعة و حساسية ل اسبرجللس 

مزرعة دم ) هوائي( 

مزرعة دم ) لاهوائي( 

مزرعة دم سريعه( 826166 ) 

مزرعة وحساسية من سائل من الجسم 
مزرعة و حساسية ل غسل الشعب الهوائية 
كانديدا مزرعة و حساسية 

فحص تصريف عنق الرحم 

فحص تصريف عنق الرحم 

اختبار كلوستريدم ديفسيل 

مزرعة و حساسية لمسحة من ملتحمة العين اليسري 
كريبتو كوكس انتيجين 

مزرعة هوائية 

05۳ 0/5 


مزرعة وحساسية من الاذن اليسرى 
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TEST 
Sputum C/S 
Throat swab C/S 
Wound swab C/S 
Nasal C/S (Right) 
Quantiferon TB Gold 
Rotavirus Detection in stool 
Semen C/S 
Prostatic secretion C/S 
Z.N 3 Samples 
AFB 1 sample (Z.N stain) 
Bactec for T.B 
Ascitic fluid C/S 
Aspergillus C/S 
Blood Culture (Aerobic) 
Blood Culture (Anaerobic) 
Blood Culture Bactec 
Body fluid (C/S) not Ascitic fluid 
Bronchial lavage C/S 
Candida C/S 
Cervical disch.Exam 
Cervical swab C/S 
Colestridiem difficile Ag in stool 
Conjunctival Swab C/S (Left eye ) 
Cryptococcus antigen 
CSF aerobic C/S 
CSF anareobic C/S 


Ear C/S (Left ear) 


PRICE 
340 
340 
340 
750 
250 
745 
650 
475 
810 
810 
380 
475 
475 
475 
810 
475 
475 
205 
810 

4,30 
475 
475 
810 
475 
475 
160 


475 


الفحص 
مزرعة وحساسية من الاذن اليمني 
مزرعة وحساسية لافرازات العين اليسري 
مزرعة و حساسية لافرزات العين اليمني 
مزرعة و حساسية للفطريات 
فطريات بو اسطة/(0) 
مزرعة من منطقة الفخذ 
مزرعة و حساسية لعينة من ارتشاح مفصل الرکبة 
مزرعة وحساسية ل مسحة من الانف اليسري 
مزرعة وحساسية من افرازات حلمة الثدي اليسري 
مزرعة وحساسية من افرازات حلمة الثدي اليمني 
اختبر اوکسیداز للمزرعة 
مزرعة وحساسية لمسحة من منطقة الشر جح 
مزرعة وحساسية هوائية لعينة ارتشاح القلب 
مزرعة وحساسية لاهوائية لعينة ارتشاح القلب 
مزرعة وحساسية لعينة من السائل البریتونی 
الارتشاح البلوري مزرعة وحساسية هوائية لعينة من 
مزرعة وحساسية لاهوائية لعينة من الارتشاح البلوري 
فخضن سال البروستاتا 
مزرعة و حساسية للصديد 
مزرعة للميكوبلازما 
مزرعة للسالمونيلا فى البراز 
مزرعة ل للشيجلا فى البراز 
مزرعة و حساسية للسائل السينوفي 
مزرعة وحساسية ل مسحة من اللسان 
مزرعة وحساسية لافرزات قناة مجري البول 
فحص الافراز المهبلى 


مزرعة وحساسية ل افرازات شفرة المهبل 
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TEST 
Ear C/S (Right ear) 
Eye disch.C/S (Left 
Eye disch.C/S (Right) 
Fungus C/S 
Fungus KOH 
Groin Culture 
Knee effusion C/S 
Nasal C/S (Left) 
Nipple discharge C/S (Left) 
Nipple discharge C/S (Right) 
Oxidase test for Culture 


Perianal swab C/S 


Pericardial effusion C/S (Aerobic) 


Pericardial effusion C/S (Anaerobic) 


Peritoneal fluid C/S 

Pleural effusion C/S (Aerobic) 
Pleural effusion C/S(Anaerobic) 
Prostatic secretion exam 

Pus C/S (Absecess) 
Mycoplasma Culture 
Salmonella culture in stool 
Shigella culture in stool 
Synovial Fluid C/S 

Tongue swab C/S 

Urethral discharge C/S 
Vaginal discharge exam 


Vulval discharge C/S 


PRICE 
390 
2,095 
380 
745 
810 
675 
675 
810 


810 


810 


475 
1,960 
6,000 
9,790 
1,080 
4,185 

475 

475 

380 

340 
6,500 
6,500 

610 

405 

385 

155 


155 


الفحص 
Discharge film examination‏ 
ليجيونيلا انتيجن فى البول 
مزرعة للديفتريا 
مزرعة وحساسية من الاذن836166 
(8۵6۲66) سائل استسقائي مزرعة و حساسية 
6 مزر عة و حساسية ل غسل الشعب الهوائية 
6 مزر عة و حساسية للسائل الدماغي النخاعي 
6 مزر عة وحساسية لاهوائية لعينة ارتشاح القلب 
060 مزر عة وحساسية لعينة من السائل البریتونی 


6 مزر عة وحساسية لاهوائية لعينة من الارتشاح 
البلوري 


6 مزرعة وحساسية للبصاق 
اختبار فیروس البابلوما ب بی سی ار 
ادمتز 13 الانتیجن 

ادمتز 13 النشاط 

اتعاب سحب مسحة من الشعب الهوائية لاختبار کوفید 19 
مجموعة ال19 فیروس 

اختبار ال19فیروس6عا 

اختبار ال19فیروس(120 

مسحة شرجية لدودة الانتروبیس 
مسحة من الحلق الانفى 

مجموعة تعفن الدم على البيوفير 
اختبار الجين المقاوم للكاربازيمات 
هليكوبكتر بيلورى مزرعة 

اختبار حساسية للسائل الامنيوزي 
مزرعه وحساسية للسائل المراري 
AG‏ ۱۳۲۵۱۵ في المصل 


6 1۱۳۱۵۲۲۵21۱ 9في البرل 
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TEST 
Discharge film examination 
Legionella Ag in urine 
Culture for Diphteria 
Ear discharage C/S Bactec 
Ascitic fluid C/S (Bactec) 
Bronchial lavage C/S (Bactec) 
CSF C/S (Bactec) 
Pericardial effusion C/S (Bactec) 


Peritoneal fluid C/S Bactec 


Pleural effusion C/S(Bactec) 


Sputum C/S Bactec 

Human Papilloma virus PCR 

ADSMTS 13 Ag 

ADSMTS 13 Activity 

Bronchoalveolar lavage 

Virology19 Panel 

Virology 19 Ab test 6 

Virology 19 Ab test IgM 

Perianal swab for entrobuis vermicularis 
Nasopharangeal Swab 

(Biofire (sepsis panel 

CARBA-R gene detection (Gene Xpert Carba-R) 
Helicobacter Pylori C/S 

Amniotic Fluid Culture And Sensitivity 
Bile Aspirate Culture and Sensitivity 
Bilharzial Ag in serum 


Bilharzial Ag in urine 


PRICE‏ الفحص 
80 الفحص الكيميائي (البول) 

2,700 إجمالي الجسم المضاد للكلاميديا 

0 | الحمض النووي الكلاميديا في الحيوانات المنوية 
Chlamydia Trachomatis Antigen (swab) 880‏ 
540 تحليل السائل المنوي بمساعدة الكمبيوتر (/085) 
90 دراسة الكريبتوسبوريديوم في البراز 
120 صبغة الدرن 
Eosinophil Smears (Sputum) 80‏ 
Eosinophils in Urine 80‏ 
Examination of Post Coital Urine 120‏ 
370 اللثة مسحة 0/5 
370 مزرعه 60۳060661 
270 ثقافة مسحة اليد والحساسية 
370 مضاد هیلیکوباکتر بيلوري (في البراز) (نوعي) 
Mycobacterium Leprosy Examination 500‏ 

Nasogastric Aspiration Culture and 
gastric Aspirati ultu 8 385 
Sensitivity 

0 | عينات الدم الخفية 3 


تحاليل امراض وراثية 


2 
0 | التنميط النووي ) كاريوتايبنج( 

0 | سائل امنيوسي کریوتیبنج( ۱۵۳۷۵۷۵۱۳۵ ) 
5 | دراسة کسر الکروموسومات 

1,85 در اسة الکروموسوماتع01۳ ۱۵۳۷۵۵۷ PB‏ 
1,825 دراسة الكروموسومات ل النخاع الشوكي 
4,455 جين ال0لاعا 
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TEST. 
Chemical Examination (dip stick)Urine 
Chlamydia Pneumonia DNA (tissue) 
Chlamydia Trachomatis DNA (biological sample) 


Chlamydia Trachomatis Antigen (swab) 
Computer Assisted Semen Analysis (CASA) 
Cryptosporidium parvum oocysts in stool 


CSF ZN Stain 

Eosinophil Smears (Sputum) 
Eosinophils in Urine 
Examination of Post Coital Urine 
Gingival Swab C/S 

Gonorrhea c&s 


Hand Swab Culture and sensitivity 
Helicobacter pylori antigen (in stool) (Qualitative) 


Mycobacterium Leprosy Examination 


Nasogastric Aspiration Culture and Sensitivity 


Occult Blood 3 samples 


Genetic Disease tests 

PRICE 

Karyotyping- tissue 

Amniotic Karyotyping 

Chromosomal breakage 

Chromosomal Study PB Karyotying 
Chromosomal Study, Bone marrow Karyotyping 


lgHC gene 


TEST 
7,900 
7,000 
3,000 
3,000 
3,000 

11,000 
2,500 


1,690 


دلالات الاورام 
PRICE‏ 
610 
675 
675 
675 
610 
475 
475 


1,485 
785 


2,095 
675 
475 

1,890 


2,500 


الفحص 

اختبار حساسية 200 غذاء 

طفرة الجینات (55) 0۸۱-8 

Fish del 11 q 

Fish del 13 q 

Fish del 17 P 

Galactosemia Screening 

دراسة الكروموسومات ل الزغابات المشيمية 


اختبار الکروموسوم ‏ الهش 


الفحص 
دلالات ورام للبروستاتا) کلی( 
3 15 0۸ دلالات اورام 
م دلالات اورام 19.9 
دلالات اورام 0۵125 
دلالات اورام للبروستاتا 
الفا فیتو بروتین 
دلالات اورام۸۵ع) 
نوعی ( + ؛ -) کالبروتیکتین 


اجسام مضادة للغدة الدرقية ) 
ثیروجلوبیولین( 


کالبروتیکتین كمي ( بالارقام ) 
Ascitic 9‏ 

Ascitic CEA 

016 اختباركويك شيبو 


فحص ۱۱5۲ 


PRICE 

A 200 

CALR gen Mutation 

Fish del 11 q 

Fish del 0 

Fish del 17 P 

Galactosemia Screening 
Chromosomal Study, chorionic villi 


Fragile X chromosome 


Tumor Markers 
TEST 
PSA —- TOTAL 
Tumor Marker -CA 15.3 
Tumor Marker -CA 19.9 
Tumor Marker -CA 125 
PSA — FREE 
AFP (Alpha Feto Protein) 
CEA 


Calprotectin Qualitative 


Thyroglobulin 


Calprotectin Quantitative 

Ascitic CA19.9 

Ascitic CEA 

M2pk (quick schebo test) Colorectal Canser Screening test 


Neuron specific enolase (NSE) 
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PRICE‏ الفحص 
2,0 كروموجرانين ايه 
580 معمفيع 05 
Bladder Tumor Antigen 2,455‏ 
CA 50 1,405‏ 
CA 72.4 1,405‏ 
CEA (FLUID) 365‏ 
التحاليل البيولوجية 
PRICE‏ الفحص 
1,755 فيروس كبدى ) بواسطة) 08م كمي( 
2,65 فيروس كبدى 8 بواسطة ) 508 كمى( 
2,565 سیتو میجالو فیروس 508 بالارقام 
2,0 اختبار درن بواسطة8 0م 
3,645 طفرة جاك ۱۸162(2 ) 
3,240 عامل تجلط ۱1606 ( 5 ) بواسطةم08م 
BCR-ABL (Fish ) 2,85‏ 
20 التنميط الجيني فيروس کبدی) 
4,455 مسح جيتات الثرومبوفيليا 
1,690 فيروس كبدى 8 بواسطة) 508 نوعى( 
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TEST 

CHROMOGRANIN A 
AFP In CSF 

Bladder Tumor Antigen 
CA 50 

CA 72.4 


CEA (FLUID) 


Biological Tests 

TEST 

HCV RNA PCR Quantitative 
HBV DNA PCR Quantitative 
CMV DNA / PCR (Quantitative) 
T.B DNA by PCR (Blood, Fluid, Urine) 
JAK 2 Mutation 

Factor V Leiden by PCR 
BCR-ABL ( Fish ) 

HCV Genotyping 
Thrombophilia gene screen 


HBV DNA PCR Qualitative 


PRICE 


3,780 


2,970 


2,565 
8,5 
2,85 
2,85 
2,85 
2,85 
2,85 
2,970 
2,970 
2,970 


2,970 


2,85 


1,755 


1,755 


2,970 


7,765 
2,700 
2,770 
2,770 
2,770 
2,770 
3,445 


8,5 


الفحص 
اختبار حمي البحر الابيض المتوسط 
اختبار جين8 ١/11!‏ 


فيروس ايدز بواسطة-005 نوعي 
اختبار الورم النخاعي بو اسطة!۴۱5۲ 
اختبار مونوسومي 7 وبو اسط:۴۱5۳ 
اختبار مونوسومي 5 بو اسط:۴۱5۳ 
اختبار + ( 11 :14 ) بواسط۱5۲ع 
اختبار + ( 12 :21 ) بواسط۱5۲ع 
تريسومي 21 بواسط/۴۱5۳ 

BCR-ABL (PCR ) 

كروموسوم 13 بواسطة( ۲۱5۲۱ ) 
كروموسوم 21 بواسطة( ۲۱5۲۱ ) 


كروموسوم 8 بواسطة (۴۱5۲ ) 

سيتو ميجالو فيروس 608 نوعى + ) » ( - 
ايبشتين بار فيروس 00۷۸ بواسطة 508 نوعى 
ايبشتين بار فيروس 000/۸ بواسطة 08م كمى 
طفرة العامل || بواسطةوعم 


سرطان الدم الليمفاوي المزمن ( 11© اب۴۱5۲ 
اختبار ا ( 15 :17 ) بواسط:۴۱5۲ 

اختبار ۲ ( 16 :16 ) بواسط:۴۱5۲ 

اختبار + (4 :14 ) بواسطة۴۱5۲ 

اختبار + (8 ;21 ) بواسطةإرواع 

اختبار ۱0۷.16 بواسط۴۱5۲ 

دراسة جين ۲۱۲-3 


FISH Panel (3 Probes) 
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TEST 


Familial Mediterranean Fever ( FMF) 


MTHFR(Methy!l tetrahydrofolate reductase) gene 


mutation 

HIV By PCR Qualitative 
FISH for Myloma Panel 
FISH For monosomy 7 
FISH For monosomy 0 
FISH for t (11; 14) 

FISH for t (12; 21) 

FISH for trisomy 21 
BCR-ABL (PCR ) 
Chromosome 13 by FISH 
Chromosome 21 by FISH 


Chromosome 8 by FISH 


CMV DNA / PCR (Qualitative) 


EBV DNA by PCR Qualitative 


EBV DNA by PCR Quantitative 


Factor ۱ mutation by PCR (Thrombin mutation 


20210( 

FISH for CLL Panel 

FISH for t (15,17) (PML RARA) 
FISH for t (16;16) 

FISH for t (4; 14) 

FISH for t (8; 21) 

FISH Inv.16 

FLT-3 Gene Study 


FISH Panel (3 Probes) 


PRICE 
2,565 
2,565 
2,095 
1,485 


2,095 


1,10 


2,0 
2,0 
25 
25 
25 
3,500 
3,500 
1,5 
7,000 
7,000 


6,000 


4,455 


الفحص 

هيربس سمبلكس فيروس بواسطة ال1عمر† 08م 
هيربس سمبلكس فيروس بواسطة ال2عم/6 08م 
فيروس ايدز بواسطة - 0م كمي 

المرساععم- 

17 ۳ gene 


ال بى سي ار لفیروس هربس سیمبلکس فى السائل النخاعی 
الشوکی 


ال بی سي ار لفیروس سی ام فى فى سائل النخاعی الشوکی 
ال بی سي ار لفیروس الابنشتین فى سائل النخاعی الشوکی 
۴۱5۱۷ کیو7 المحذوف بواسطه 

۴۱5۱۷ كيو 5المحذوف بواسطه 

۴۳1 کروسزوم 8 بواسطة 

الجین الخاص بأنيميا البحر المتوسط الفا 

الجین الخاص بأنيميا البحر المتوسط بیتا 

اختبار انفلونزا الخنزاير 

بیوفیر فى السائل النخاعی الشوکی 

بیوفیر فى السائل غسیل الشعب الهو انية 

۷۷۱ اجین ال 


تحلیل 508 الکمی لفیروس الابشتین بار فى سائل النخاع 
الشوکی 
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TEST 

Herpes simplex PCR type 1 
Herpes simplex PCR type 2 
HIV By PCR Quantitative 
MRSA PCR 


17 P gene 


HSV PCR CSF 


CMV PCR CSF 

EBV PCR CSF 

7q by FISH 

5q by FISH 

8 by FISH 

Alph thaalassamia gene 
Beta thaalassamia gene 
HIN1 

Biofire in CSF 

Biofire in Bronchial lavage 


۱۵۷۳۱ gene 


Qualitative EBV PCR in CSF 


PRICE 


2,500 


16,810 


2,430 


10,300 
10,300 
10,300 
8,000 
7,000 
160 
1,350 
2,300 
2,85 
7,55 
2,85 


7,55 


الفحص 


الخلل الجینی فى 2 8808 بطريقة قياس التفاعل البلمری 
التسلسلى بالوقت الحقية 


الخلل الجینی فى 980۸۵1 و 88082 بطريقة تسلسل 
الحمض النووی 


الخلل الجینی فى 1 8808 بطريقة قياس التفاعل البلمری 
التسلسلى بالوقت الحقية 


ام اس ای 
بی دی ال 1 

دایهیدروفوسفاتیدیل دیهیروجیناز 

مسح للجینات المسيبة للهیموکروماتوزیز 

810۲1۲6 6۲۲ panel (in stool) 

بي سي ار - عينه منزلية 

اختبار ال بى سى ار للكوفيد 19 

اختبار ال بى سى ار السريع للکوفید19 

اتش ال ايه بى 51 

تحليل مجال الكيناز لل لل) 868/۸8۱ التحور (7315 
اتش ال ايه بى 51 


تحليل مجال الكيناز لل لل) 868/881 التحور (7315 
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TEST 


BRCA 2 gene mutation by real time PCR 


BRCA 1 and BRCA2 gene mutations by DNA 
sequencing 


BRCA 1 gene mutation by real time PCR 


MSI 

PDLI 

DPD (Dihydrophosphatidyl Dehydrogenase) 
Hemochromatosis gene screen 

Biofire GTT panel (in stool) 

COVID PCR- Home Visit 

Covid19 PCR 

Rapid Covid19 PCR 

HLA B51 

BCR/ABL 1 Domain kinase analysis (T315 mutation) 
HLA B51 


BCR/ABL 1 Domain kinase analysis (T315 mutation) 


تحاليل الانسجة 


PRICE 
2,0 
1755 
1,755 
4,725 
1,520 


850 


880 


2905 
3,310 
1,550 
2,780 
1,620 
920 
800 
7,000 


2,500 


15,500 


105,000 


8,775 
7,965 


1,755 


هیر 2 
صبغات مناعية 
تحليل فورى بالتجميد 


الفحص الخلوى لسوائل الجسم 


عينة متعددة حتي ثلاثة عينات 

مراجعة شريحة بواسطة استشارى 

عينة من الجنين و المشيمة 

فحص عينة خلوية مسحوبة بابرة 

طابعة خلوية 

Blocks preparation 

تحليل الوميض الفلورسنتى على نسيج الكلى 
تحليل الميكروسكوب الالكترونى على نسيج الكلى 


الام جى ام تى على قطاع من ورم جليوما بالمخ 
المغمور فی شمع البرافین 


البروسیجنا على قطاع من ورم الثدى المغمور فى 
شمم البرافین 


اختبار وجود ال ۲۱82 جين على الانسجه 
اختبار وجود ال 8۸۵5- جين على الانسجه 


تحضير فوري بالتجمید 


Pathology 
TEST 
HR2 
lImmunostain 
moderate histopathological specimen 
frozen histopathological specimen 
Small histopathological specimen 
Pap Smear (1 or 2 Slide) 


Body Fluid Cytology (Urine, pleural ascitic, pericardical, 
CSF, cyst aspiration ) 


large histopathological specimen 

(Mutiple separated specimens up to 3) 
Consultation slide 

Fetus and placenta 

Fine needle aspiration cytology-Thyroid FNAC 
Imprint Cytology 

Blocks preparation 

Immune flurescence(IF) on kidney tissue 


Electron microscopy (EM) on kidney tissue 


MGMT on brain glioma paraffin embedded section 


Prosigna on breast cancer paraffin embedded section 


HER2 (on tissue section) 
K-RAS (on tissue section) 


frozen section preparation 
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PRICE 
2000 

1285 
3,000 
2,600 
2,600 
2,600 
3,000 
2,10 
1,400 
3500 

3000 

3000 

4250 

6250 

3000 

7350 
10000 
10000 
5500 

5500 


الفحص 

Cross match by DTT 

توافق الانسجة مجموعة827 

توافق الانسجة مجموعة(ب) - DR serology‏ 
توافق الانسجة مجموع() 

توافق الانسجة مجموع([ب) 

توافق الانسجة مجمو ع(ج) 

توافق الانسجة مجموعة(00) 

مجموعه الاجسام المضاده التفاعلیه 

توافق انسجه سیرولوجی 

Cross match by Flow 

كريات الدم البيضاء البشريه انتجين الفئه الاول ۸ 
كريات الدم البيضاء البشريه انتجين الفئه الاول 8 
كريات الدم البيضاء البشريه الفئة الثانيه (05]) 
كريات الدم البيضاء البشريه انتجين الفنه الثانیه۵)(] 
كريات الدم البیضاء البشريه انتجين الفئه الثانيه 00۳ 
الاجسام المضادة التفاعلية المختلطة فئة 1 6 2 
الاجسام المضاده التفاعليه الغير مرتبطه فئة 1 
الاجسام المضاده التفاعليه الغير مرتبطه فئة 2 
توافق الانسجة مجموعة0۸ , 0Q‏ ) ) 


توافق الانسجة مجموع(أ,ب,ج) 


تحاليل الأنسجة لا تخضع لخصم التعاقد 
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TEST 

Cross match by DTT 

HLA-B27 

HLA Class ۱۱ DR serology 

HLA Class | A serology 

HLA Class | B serology 

HLA Class | C serology 

HLA Class Il DQ serology 

Panel reactive antibody (RPA) serology 
cross matching serology by DDT 
Cross match by Flow 

HLA CLASS | A by Luminex 
HLA CLASS | B by Luminex 
HLA CLASS ۱۱ DP by Luminex 
HLA Class II (DQ) by Luminex 
HLA CLASS ۱۱ DR by luminex 
PRA mixed class 1&2(DSA) 


Single PRA Ag Class ۱- by Luminex (SAB 


Single PRA Ag Class ۱۱- by Luminex ( SAB II) 


HLA type ۱۱ serology (DR, DQ) 
HLA type | serology (A,B,C) 


Contract discount is not applied on Pathology and 


histology tests 


بنك الدم 
PRICE‏ 
405 
245 
405 
800 
445 
305 
920 
175 
1,650 
2,5 


475 


كيس اشعاع وحدة دم 

فحص اختبار توافق للمرة الواحدة 
كيس بذل دم علاجي 

ترشيح وحدة دم - وحدة 

صفائح دمويه - وحدة 

غسيل كرات الدم - وحدة 

فينوتايبنج ل كرات الدم الحمراء - وحدة 

كيس قربة جمع الدم 

كيس كرات دم حمراء مكدسة (فصائل موجبة) 
كيس كرات دم حمراء مكدسة (فصائل سالبة) 


كيس كرايو 
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Blood Bank 


TEST 
Irradiation /blood unit 
Cross matching 
Venesection 
Filtration /blood unit 
Platelet unit 
Washing for blood unit 
Red cell phenotyping. 
Empty blood bag blood bag 
Packed red blood cells(+ve gp) 
Packed red blood cells(-ve gp) 


Cryo-ppt unit 


PRICE‏ | الفحص 
405 فحص كشف الاجسام المضاده 
475 كيس بلازما 
75 فحص هيموجلوبين لمتبرع 
0 إبلازما غنية بالصفائح + حمض الهيليرونيك - امبول 
0 | بلازما غنية بالصفائح الدموية - امبول 
1,000 فحص تحاليل فيروسات لمتبرع 
160 إختبارمضادالجلوبيولين كومب (مباشر) 
120 فصيله 
190 اختبارمضادالجلوبیولین (کومب )غير مباشر 
40 جهاز نقل الدم 
120 عامل ریسیس 
475 وحدة كرات دم حمراء للاطفال ۲۱/50 
800 وحدة كرات دم حمراء للاطفال ۲۱/100 
475 خدمة اختبار التوافق مع الاجسام المضادة 
475 خدمة اعادة التقييم الاجسام المضادة 
635 خدمة اختبار معالجة الاجسام المضادة 
960 خدمة اختبار تحديد نوع الاجسام المضادة 
550 وحدة صفائح مفلترة 
235 (قربة + ويفر) فصل للاطفال 


0 أفصيله دم 


- آسعار خدمات بنك الدم و تحالیل الانسجة لا تخضع لای 
خصم 

- آسعار خدمات بنك الدم قد تتغیر فى ای وقت بناء! على اسعار 
السوق 


TEST 

Antibody screening 

Plasma 

donor Hb 

PRP +hyaloronic acid 

PRP 

Viral markers for donors 

Direct antiglobulin test (coombs test) 
ABO blood group 

Indirect antiglobulin test (coombs test) 
Blood giving set 

Blood RH 

Pediatric Packed RBCs up to 50۱ 
Pediatric Packed RBCs up to 100ml 
Cross matching + Antibody screening 
Antibody Detection (Re _ evalution) 
Antibody Adsorption 

Antibody Identification 

Filtered Platelets (pooled) 

Pediatric separation 


Blood grouping 


- Prices of blood bank and Pathology are not subjected 
to any discount. 

- Prices of blood bank could be changed any time as 
per the market price 
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۷ 


خدمات قسم الأشعة 


الاشعة العادية 
PRICE‏ 
350 
1,900 
3,500 
20 
2,700 
3,000 
3,000 
3,000 
485 
835 
430 
430 
610 


430 


205 


430 


610 


430 


610 


430 


440 


540 


475 


5 


الفحص 
اشعة عادية على البلعوم الانفی 

أشعة بالباریوم - على المری 

أشعة بالباریوم - على المعدة و الامعاء 

أشعة بالباریوم - أثناء البلع - وضع النوم 

آشعة بالباریوم على القولون 

أشعة بالصبغة على القنوات المرارية من الأنبوبة 
آشعة عادية بالباریوم - حقنة شرجية 

أشعة عادية بالصبغة على انبوبة الکلی 

آشعة عادية على البطن - وضع واحد 

آشعة عادية على البطن - وضعین 

أشعة عادية على البلعوم 

أشعة عادية على الجمجمة - وضع واحد 

أشعة عادية على الجمجمة - وضعین 


آشعة عادية على الجیوب الانفية 

وضع اضافی 

أشعة عادية على الفك - وضع و احد 
أشعة عادية على الفك - وضعین 

أشعة عادية على عظام الأنف - وضعین 
آشعة على الحجاج وضعین 

أشعة عادية على عظمة القص 

آشعة عادية على الصدر - وضع واحد 
أشعة عادية على الصدر - وضعین 


أشعة عادية على الحوض - وضع و احد 
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Radiology Department 


X-Ray 


TEST 


X-Ray Naso 2-۷۷ 


X-Ray Barium Swallow 


X-Ray Barium Meal Follow Through 


X-Ray Barium-Oro Pharynx 
X-Ray Barium -Colon 

X-Ray in tube Cholongiofain 
X-Ray Barium Enema 

X-Ray Nephrostogram 
X-Ray Abdomen 1 View 
X-Ray Abdomen 2 Views 
X-Ray Nasopharynx 

X-Ray Skull 1 View 

X-Ray Skull 2 Views 


X-Ray PNS 


Extra view 


X-Ray Mandible 1 View 


X-Ray Mandible 2 Views 


X-Ray Nasal Bone 2 Views 


X-Ray Both Orbits . 


X-Ray Sternum 


X-Ray Chest 1 View 


X-Ray Chest 2 Views 


X-Ray Pelvis 1 View 


PRICE 
2,0 
880 
610 
580 
25 
540 
25 
440 
25 
610 
25 
440 
475 
25 
380 
675 
675 
610 
25 
430 
295 
430 
295 
440 
440 
440 


650 


الفحص 
اشعة على الناصور بالصبغة شامل اجر الطبييب 
اشعة على عظام الساقین وضعین 

أشعة عادية على الأطراف السفلية - وضع واحد 
أشعة عادية - قياس الأطراف 

أشعة عادية على عظام الساق - وضع واحد 
أشعة عادية على عظام الساق - وضعين 

أشعة عادية على القدم - وضع واحد 

أشعة عادية على القدم - وضعين 

أشعة عادية على الكاحل - وضع واحد 

أشعة عادية على الركبة - ثلاثة أوضاع 

أشعة عادية على الركبة - وضع واحد 

أشعة عادية على الركبة - وضعين 

أشعة عادية على الركبتين - وضع الوقوف 
أشعة عادية على العقب - وضع واحد 

أشعة عادية على الفخذ - وضع واحد 

أشعة عادية على الفخذ - وضعين 

أشعة عادية على مفصل الحوض - وضعين 
اشعة عادية على اليدين - وضعين 

أشعة عادية على الساعد - وضع واحد 

أشعة عادية على الساعد - وضعين 

أشعة عادية على الرسغ - وضع واحد 

أشعة عادية على الرسغ - وضعين 

أشعة عادية على العضد - وضع واحد 

أشعة عادية على العضد - وضعين 

أشعة عادية على الكاحل - وضعين 

أشعة عادية على الكتف - وضع واحد 


أشعة عادية على الكتف - وضعين 
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TEST 
X-Ray Fistulogram / Sinogram 
X-Ray Both legs 2 views 
X-Ray Lower Limb 1 View 
X-Ray Limb Measurement 
X-Ray Leg Bones 1 View 
X-Ray Leg Bones 2 Views 
X-Ray Foot 1 View 
X-Ray Foot 2 Views 
X-Ray Ankle Joint 1 View 
X-Ray Knee Joint 3 Views 
X-Ray Knee Joint 1 View 
X-Ray Knee Joint 2 View 
X-Ray Both Knee Joints Standing 
X-Ray Calcanues 1 View 
X-Ray Femur 1 View 
X-Ray Femur 2 Views 
X-Ray Hip Joint 2 Views 
X-Ray Both Hands 2 Views 
X-Ray Forearm 1 View 
X-Ray Forearm 2 Views 
X-Ray Wrist 1 View 
X-Ray Wrist 2 Views 
X-Ray Humerus 1 View 
X-Ray Humerus 2 Views 
X-Ray Ankle Joint 2 Views 
X-Ray Shoulder 1 View 


X-Ray Shoulder 2 Views 


PRICE 


295 


430 


430 


295 


430 


430 


430 


295 


430 


135 


430 


430 


610 


430 


700 


430 


715 


430 


715 


430 


715 


430 


745 


715 


945 


945 


475 


الفحص 
أشعة عادية على الکوع - وضع واحد 

أشعة عادية على الکوع - وضعین 

أشعة عادية على المفصل القصي الترقوي 
أشعة عادية على اليد - وضع واحد 

آشعة عادية على اليد - وضعین 

أشعة عادية على الیدین - وضع و احد 

اشعة عادية على الاذن وضعين. 

أشعة عادية على الأصابع - وضع واحد 

آشعة عادية على الأصابع - وضعین 

اجراء الخدمة بالادوار او وحدات الرعاية المرکزة 
أشعة عادية على الترقوة 

أشعة عادية على الضلوع - وضع و احد 

أشعة عادية على الضلوع - وضعين 

أشعة عادية على العجز - وضع واحد 

أشعة عادية على العجز - وضعين 

أشعة عادية على العصعص - وضع و احد 
أشعة عادية على العصعص - وضعین 

آشعة عادية على الفقرات الظهرية - وضع واحد 
أشعة عادية على الفقرات الظهرية - وضعین 
أشعة عادية على الفقرات العنقية - وضع واحد 
أشعة عادية على الفقرات العنقية - وضعین 
أشعة عادية على الفقرات القطنية - وضع و احد 
أشعة عادية على الفقرات القطنية - وضعین 
أشعة على المفاصل الحرقفية وضعین 

أشعة كاملة على الفقرات العنقية 4 اوضاع 
أشعة كاملة على الفقرات القطنية 4 اوضاع 


أشعة عادية على مفصل الحوض - وضع و احد 
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TEST 

X-Ray Elbow 1 View 

X-Ray Elbow 2 Views 

X-Ray Sternoclavicular Joints 
X-Ray Hand 1 View 

X-Ray Hand 2 Views 

X-Ray Both Hands 1 Views 
X-Ray Temporal bone 2 views. 
X-Ray Finger 1 View 

X-Ray Finger 2 Views 
examination outside radiology department 
X-Ray clavicle 

X-Ray Chest Ribs 1 View 

X-Ray Chest Ribs 2 Views 

X-Ray Sacrum 1 View 

X-Ray Sacrum 2 Views 

X-Ray Coccyx 1 View 

X-Ray Coccyx 2 Views 

X-Ray Dorsal Spine 1 View 
X-Ray Dorsal Spine 2 Views 
X-Ray Cervical Spine 1 View 
X-Ray Cervical Spine 2 Views 
X-Ray Lumbosacral Spine 1 View 
X-Ray Lumbosacral Spine 2 Views 
X-Ray Sacro- Iliac joint 2 views . 
X-RAY Cervical spine 4 views . 
X-RAY Lumber spine 4 views 


X-Ray Hip Joint 1 View 


PRICE 
380 
540 
610 
540 

3,375 


20 


20 


2,85 
540 
1,080 
475 
540 
230 
230 
2,430 
135 
2,095 


1400 


الفحص 
أشعة عادية على المثانة والحالب 

أشعة عادية على المسالك البولية 

أشعة عادية على الحوض - وضعين 
أشعة عادية على الجهاز البولي 

اشعة بالصبغة على المثانة اثناء التبول 


2 


أشعة بالصبغة على الرحمبدون اتعاب طبیب 
آشعة صاعدة بالصبغة على الحالب 


أشعة عادية بالصبغة على الکلی و الحالب و المثانة 

أشعة عادية على الثدي - جانب واحد 

أشعة عادية على الثدي - جانبین 

رسم قلب الجنین آثناء الحمل ( عيادة خارجية - طواریء ) 
رسم قلب الجنین أثناء الولادة 

اعادة طباع فیلم اشعة او سى دی 

کتابة تقریر اشعه خارجية 

اتعاب طبیب اشعه بالصبغه على الرحم 

خدمه الاشعة بالسریر - داخلی(00۳6۵0۱6) 

اشعة عادية علي الطرف السفلي 


اشعه عادية بالمنزل 


- فى حالة اجراء الخدمة بالادوار او وحدات الرعاية المركزة يضاف مبلغ 135 
جنیه الى قيمة الفحص. 

- فى حالة استخدام الصبغة يضاف سعر الصبغة . 

- خدمة اشعة بالصيغة على الرحم تقدم بواسطة طبیب امراض النساء و 
يضاف اتعاب مبلغ 2300 جنیه اتعاب الطبیب عن هذا الاجراء. 
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TEST 
X-Ray U.T plain 
X-Ray urinary 
X-Ray Pelvis 2 Views 
X-Ray KUB 
X-Ray Ascending Micturating Urethrogram 
X-Ray HSG 


X-Ray Retrograde Pyelography / Ascending 
Cystourethrogram 


X-Ray K.U.B with contrast 

X-Ray Mammography\ One Side 
X-Ray Mammography Both Sides 
Non stress test ) N.S.T. ) 
Intrapartum E.F.M 

Reprinting Film or CD 

write radiology report from outside 
طبيب اشعه بالصبغه على الرحم اتعاب‎ 
portable - Radiology _ Inpatient 
X-Ray Scannogram 


X-Ray home visit 


- ] case of doing examination outside 
radiology department 135 EGP. Will be 
added to the servic's price. 

- Contrast price will be added upon 
consumption. 

- The is provided by 
Gynecologest with 2300 EGP. Fees. 


service HSG 


الاشعة المقطعية 


PRICE 
9,800 
3,780 
1,755 
810 
3,70 
2,600 
3,780 
20 
3,450 
1,890 
945 
4,455 
2,565 
1,960 
1,960 
2,160 
1,755 
1,960 
2,160 
6,600 
4,30 
1300 
7,55 
3,915 
3,915 


2,350 


الفحص 
اخذ عينة تحت الاشعة المقطعية شاملا الفحص 
اشعة مقطعية على الاوردة أو الوريد الاجوف السفلي أو العلوي 
اشعة مقطعية لقياس طول الأطراف 
أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد 
أشعة مقطعية على الأطراف السفلية 
أشعة مقطعية على الأطراف العلوية - جانب واحد 
أشعة مقطعية على الأطراف العلوية - جانبين 
أشعة مقطعية على البطن 
أشعة مقطعية على البطن والحوض 
أشعة مقطعية على الجمجمة ثلاثية الأبعاد 
أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية 
أشعة مقطعية على الجيوب الوريدية الجافية 
أشعة مقطعية على الحوض 
أشعة مقطعية على الذراع 
أشعة مقطعية على الرسغ 
أشعة مقطعية على الرقبة 
أشعة مقطعية على الركبة 
أشعة مقطعية على الساعد 
أشعة مقطعية على الساق 
أشعة مقطعية على الشرايين التاجية 
أشعة مقطعية على الشرايين السباتية 
أشعه مقطعية على عظام الوجه 
أشعة مقطعية على الشريان الأورطي 
أشعة مقطعية على الشريان الأورطي البطني 
أشعة مقطعية على الشريان الأورطي الصدري 


أشعة مقطعية على الصدر 
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CT 
TEST. 
C.T Guided Tru-Cut biopsy. 
CT - Inferior Vena cava . 
CT Scanogram 
CT 3D 
CTA Lower Limb 
CTA Upper Limb One Side 
CTA Upper Limb Both Sides 
CT Abdomen 
CT Abdomen & Pelvis 
CT Skull + 3D 
CT PNS 
CTV Dural Venous Sinuses 
CT Pelvis 
CT Arm 
CT Wrist Joint 
CT Neck 
CT Knee Joint 
CT Forearm 
CT Leg 
CTA Coronary Arteries 
CTA Carotids 
CT Facial Bone 
CTA Whole Aorta 
CTA Abdominal Aorta 
CTA Thoracic Aorta 


CT Chest 


PRICE 
1,755 
1,755 
1,960 
2,160 
2,160 
2,160 
2,160 
2,160 
1,950 
1,950 
1,950 
3,510 
1,950 
3,780 
1,620 
1,380 
2,0 
1,900 
3,050 
2,160 
1,900 
1,485 
1,900 
3,510 
1,900 
4,5 


4,5 


الفحص 
أشعة مقطعية على العظم الصدغي 
أشعة مقطعية على الغدة النخامية 
أشعة مقطعية على الفخذ 
أشعة مقطعية على الفقرات الظهرية 
أشعة مقطعية على الفقرات الظهرية القطنية 
أشعة مقطعية على الفقرات العنقية 
أشعة مقطعية على الفقرات العنقية الظهرية 
أشعة مقطعية على الفقرات القطنية 
أشعة مقطعية على الفك 
أشعة مقطعية على القدم 
أشعة مقطعية على الكاحل 
أشعة مقطعية على الكبد ثلاثية المراحل 
أشعة مقطعية على الكتف 
أشعة مقطعية على الكلى شرايين 
أشعة مقطعية على المخ - بالصبغة يضاف سعر الصبغة 
أشعة مقطعية على المخ - بدون صبغة 
أشعة مقطعية على المخ عظام الوجه 
أشعة مقطعية على المرفق 
أشعة مقطعية على المسالك البولية 
أشعة مقطعية على المفصل الحرقفي 
أشعة مقطعية على المفصل الفكي الصدغي 
أشعة مقطعية على المفصل القحفي العنقي 
أشعة مقطعية على المفصل القصي الترقوي 
أشعة مقطعية على الوريد البابي 
أشعة مقطعية على اليد 
أشعة مقطعية على أوردة الأطراف العلوية او السفليه 


أشعة مقطعية على شرايين الأطراف العلوية او السفليه 
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TEST. 
CT Temporal Bone 
CT Sella 
CT Thigh 
CT Dorsal Spine 
CT Dorso-Lumbar Spine 
CT Cervical Spine 
CT Cervico-Dorsal Spine 
CT Lumbosacral Spine 
CT Mandible 
CT Foot 
CT Ankle Joint 
CT Liver Triphasic 
CT Shoulder Joint 
CTA Renal 
CT Brain with contrast + contrast price 
CT Brain 
CT brain and facial bones 
CT Elbow Joint 
CT Urinary Tract 
CT Sacroiliac Joints 
CT TMJ 
CT Craniocervical Junction 
CT Sternoclavicular Joint 
CT Portography 
CT Hand 
CTV Venography Upper/lower Limb 


CT Arteriography Upper\Lower Limb 


PRICE 
3,850 
3,105 
3,850 
4,5 
5,130 
1,890 
1,5 
1,755 
1,890 
10,125 
6,750 
1,890 
1,080 
2,350 
3,850 
5,940 
3,850 
3,850 
3,850 
3,850 
6,075 
6,075 
4,050 


25 


- الاشعة المقطعية علي الصدر قبل الدخول لا تخضع لخصم التعاقد 


الفحص 
أشعة مقطعية على شرايين الرئة 
أشعة مقطعية على شرايين الكبد 
أشعة مقطعية على شرايين المخ 
أشعة مقطعية على شرايين المخ والشرايين السباتية 
أشعة مقطعية على عظام الحوض 
أشعة مقطعية على قاعدة الجمجمة 
أشعة مقطعية على مفصل الحوض 
بذل تحت الاشعة المقطعية 


مقطعية على الشريان الأورطي+ الأطراف السفلية 


اشعه مقطعيه علي شرايين القلب بدون صبغه لقياس نسبه الكالسيوم 


أشعة مقطعية علي الصدر قبل الدخول 


أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية لبيان تدفق سائل النخاع الشوكي 


اشعه مقطعيه لسريان تدفق الدم في المخ 


أشعة مقطعية على شرايين المخ والشرايين السباتية و سريان تدفق الدم في المخ 


أشعه مقطعيه تخيليه علي الشعب الهوائيه 
أشعه مقطعيه علي الأمعاء بالصبغه 
أشعه مقطعيه تخيليه علي القولون 


أشعة مقطعية على القلب(|معم0غم]م (TAVI‏ 


أشعة مقطعية على القلب (للأطفال و الصغار) (العيوب الخلقيه) 


آشعة مقطعية على العمود الفقري 


قياس نسبه الكالسيوم لشرايين القلب 
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TEST 
CTA Mesentric Vessels 
CTA Pulmonary Artery 
CTA Hepatic Vessels 
CTA Cerebral 
CTA Cerebral + Carotids 
CT Pelvic Bone 
CT Skull Base 
CT Orbit 
CT Hip Joint 
C.T Guided aspiration. 
CTA Aorta + Both Lower Limbs 
CT for calcium score 
Pre admission CT chest 
CT Cisternography 
CT cerebral perfusion 
CT cerebral angio and perfusion 
CT virtual bronchoscopy 
CT enterography 
CT virtual colonoscopy 
CT ۱۷۱۲۲۱۱۸۵۱ ۷ 
CT heart (TAVI protocol) 
CT heart (pediatrics) 
CT Whole Spine 


C.T. coronary, calcium scoring 


-  Pre-Admission CT is not subjected 
to discount. 


خدمات الموجات فوق الصوتية 


PRICE 


205 


8,300 


8,300 


8,300 


8,300 
8,800 
2,430 
4,185 
1,960 
1,960 
880 
1,015 
715 
1,20 
715 
1,10 
1,015 
715 
1,650 
1,650 
1,10 
1,600 
715 
1,10 


1,500 


الفحص 


اجراء الخدمة بالادوار او وحدات الرعاية المركزة ) 


بالموجات الصوتية) 
اخذ عينة بالموجات الصوتية شاملا الفحص 


بذل استسقاء مع اخذ عينة ( بالموجات الصوتية ) 


بذل استسقاء و اخذ عينة مع وجود قسطرة ( بالموجات 


الصوتية) 
تفریغ خراج بالموجات الصوتية شاملا النحص 
تفريغ خراج مع وجود قسطرة شاملا الفحص 
دوبلكس للاوردة والشرايين ناحية واحدة 


دوبلكس للاوردة والشرايين ناحيتين 


دوبلكس ملون للشرايين أوالاوردة ( ناحية واحدة) 


موجات صوتية ملونة على اوعية الكلى 
موجات صوتية على الأبطين 

موجات صوتية على الأنسجة 

موجات صوتية على البطن 

موجات صوتية على البطن والحوض 
موجات صوتية على الثدي - جانب واحد 
موجات صوتية على الثدي - جانبین 
موجات صوتية على الحمل 

موجات صوتية على الحوض 

موجات صوتية على الحوض لحديثي الولادة 
موجات صوتية على الرسغ | النفق الرسغي 
موجات صوتية على الرقبة 

موجات صوتية على الركبة 

موجات صوتية على الصدر 

مرحات کر على اند اللعابية 


موجات صوتية على الكاحل | النفق الرصغي 
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Ultrasonography 


TEST. 


examination outside radiology department us 


U.S Guided biopsy 


Aspiration guided biopsy 


Aspiration guided biopsy with Catheter 


Abscess drainage 

Abscess drainage with permanent Catheter 
US Arterial and venous Duplex One Side 

US Arterial and venous Duplex Both Sides 
Arterial or Venous color Doppler ( One side ) 
US duplex renal vessels 

US axillae 

US Soft Tissues 

Us Abdomen 

US Abdomen & Pelvis 

US Breast One Side 

US Breast Both Sides 

US Fetal 

MS pelvis 

US Neonatal Hip Joint 

US Wrist Joint / Carpal Tunnel 

US Neck 

US Knee Joint . 

US Chest / Chest wall 

Us Salivary glands 


US Ankle Joint / Tarsal Tunnel 


PRICE 


1,500 


1,500 


1,10 


1,350 


1,390 


1,150 


1,620 


1,485 


1,890 


1,80 


1,0 


1,755 


2,650 


3,600 


1,690 


1,755 


1,800 


2,620 


1,755 


2,565 


2,000 


2,600 


2,000 


2,600 


موجات صوتية على الكتف 

موجات صوتية على المرفق 

موجات صوتية على المسالك البولية 

موجات صوتية على المستقيم 

موجات صوتية على المهبل 

موجات صوتية على غدة الدرقية 

مرحات ضوفية على مل الحرض 

موجات صوتية علي المخ 

موجات صوتية ملونة على الاورطى و شرايين البطن 

موجات صوتية ملونة على الجنين 

موجات صوتية ملونة على الخصيتين 

موجات صوتية ملونة على الشريان السباتي - جانب واحد 
موجات صوتية ملونة على الشريان السباتي - جانبين 

موجات صوتية ملونة على القضيب 

موجات صوتية ملونة على الكبد 

موجات صوتية ملونة على الوريد البابي 

موجات صوتية ملونة على أوردة الأطراف السفلية - جانب واحد 
موجات صوتية ملونة على أوردة الأطراف السفلية - جانبين 
موجات صوتية ملونة على أوردة الأطراف العلوية - جانب واحد 
موجات صوتية ملونة على أوردة الأطراف العلوية - جانبين 
موجات صوتية ملونة على شرايين الأطراف السفلية - جانب واحد 
موجات صوتية ملونة على شرايين الأطراف السفلية - جانبين 
موجات صوتية ملونة على شرايين الأطراف العلوية - جانب واحد 


موجات صوتية ملونة على شرايين الأطراف العلوية - جانبين 
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TEST. 


US Shoulder Joint 


US Elbow Joint 


US Urinary Tract 


US Transrectal 


US Transvaginal 


US Thyroid gland 


US Hip Joint 


US Transcranial 


Duplex US Aorta and Mesenteric vessels 


US duplex fetus 


US Scrotal Duplex 


Us Carotid Duplex One Side 


US Carotid Duplex Both Sides 


US Penile Duplex 


US Duplex liver 


US Portal Vein Duplex 


US Venous Duplex One Side Lower Limb 


US Venous Duplex Both Sides Lower Limb 


US Venous Duplex One Side Upper Limb 


US Venous Duplex Both Sides Upper Limb 


US Arterial Duplex One Side Lower Limb 


US Arterial Duplex Both Sides Lower Limb 


US Arterial Duplex One Side Upper Limb 


US Arterial Duplex Both Sides Upper Limb 


PRICE 


2,160 


1,620 
1,960 
1,960 
1,690 
1,960 
1,960 
1,015 
5,130 
1,080 
2,025 
8,100 
7,830 
3,105 
1,620 
3,105 
3,105 
1,960 
1,960 
3,000 
1,750 


2,600 


الفحص 


موجات فوق صوتية على البطن+الحوض+من خلال المستقيم أو من 
خلال المهبل. 


موجات فوق صوتية على البطن+من خلال المستقيم أو من خلال المهبل. 


دوبلكس على الاجزاء الصغيرة 

دوبلكس على الوريد الاجوف السفلى 

دوبلكس على اوردة الامعاء 

دوبلكس على اوردة البطن أو الحوض 

دوبلكس على شرايين الامعاء 

رفع قسطرة من الجسم مع عمل موجات صوتية 
موجات صوتية على الشرج مع عينة 

موجات صوتية على ورم سطحى 

موجات فوق صوتية على القضيب 

حقن و تخدير في الأعصاب باستخدام السونار 
حقن في المفاصل باستخدام السونار 

دوبلر على آورده الرقبة 

دوبلر على شرايين الکلیه المزروعه 

دوبلر علي الوصله الشریانیه الوریدیه 

دوبلر للتجهیز لعمل الوصله الشریانیه الوریدیه 
موجات صوتیه رباعي الابعاد 

موجات صوتيه علي الغده مع قياس نسبه المرونه 
سونار في غرفة العملیات 

سونار علي ید واحده 


سونار علي اليدين 
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TEST 


Transrectal or Transvaginal + Pelviabd . 


Transrectal or Transvaginal + Abdomen 
US duplex small part 

US duplex inferior vena cava 

US duplex Mesenteric viens 

US duplex Abdomen / Pelvis vessels 
US duplex Mesenteric arteries 
Catheter removal with U.S 

US Transrectal with biopathy 

US Superfacial tumour 

US Penile 

US guided nerve block 

US guided joint injection 

US duplex central neck veins 

Duplex on the transplanted kidney 
Duplex for A-V fistuala 

Duplex for preparing for A-V fistuala 
4D U.S fetal imaging 

U.S thyroid with elastography 
Ultrasound in operative theatre 
Ultrasound of one hand 


Ultrasound of two hands 


PRICE 
2,000 
2,900 
2,600 
1,750 
1400 


500 


جنيه الى 205ف حالة اجراء الخدمة بالادوار او وحدات الرعاية المركزة يضاف مبلغ 


قيمة الفحص. 


الفحص 
سونار علي مفصل الرسغ يد واحده 
سونار علي الرسغين واليدين 
سونار علي المفصل ناحيتين 
موجات صوتية علي العضلات 
موجات صوتية او دوبلر بالمنزل 


مراجعة و مقارنة فحوصات أشعه 
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TEST. 
Ultrasound of one wrist and one hand 
Ultrasound of both wrists and hands 
ultrasound of bilateral joints 
Musclosceletal US 
US or Doppler home visit 
Reviewing and comparing films 


In case of doing examination outside radiology 
department 205 EGP. Will be added to the 
servic's price. 


الرنين المغناطیسی 


PRICE 
5,670 


3,850 
5,400 
5,535 
25 
3,375 
3,375 
3,375 
5,130 
5,400 
6,000 
5,400 
4,750 
5,065 
4,455 
20 
5,400 
3,780 
5,130 
5,130 
3,915 
5,535 
5,535 


2,970 


2,565 


2,970 


الفحص 


MRI Brain for Neuromodulation 
MRI Spinal Cord + DTI 

MRI Spinal Cord + MRS 

RA Vascular Anomalies 
اتعاب التخدير لحالات الرنين المغناطيسى‎ 
رنين على الجهاز العضلى الحركى‎ 

رنين على الحنجرة 

رنين على اوردة المخ 

رنين على شرايين او اوردة الكبد 

رنين مغناطيسى على المخ تخيلى 

رنين مغناطيسى على المخ طيفى وتخيلى 
رنين مغناطيسى على عضلات الحوض 
رنين مغناطيسى على ناصور الشرجى 
رنين مغناطيسي ديناميكي على الغدة النخامية 
رنين مغناطيسي على الأصابع 

رنين مغناطيسي على الأمعاء 

رنين مغناطيسي على البطن 

رنين مغناطيسي على البطن والحوض 
رنين مغناطيسي على البطن والحوض للنساء 
رنين مغناطيسي على الثدي 

رنين مغناطيسي على الجنين 

رنين مغناطيسي على الجهاز البولي 


رنين مغناطيسي على الجيوب الأنفية 


رنين مغناطيسي على الجيوب الوريدية الجافية 


MRI 


۱ TEST 
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MRI Brain for Neuromodulation 
MRI Spinal Cord + DTI 

MRI Spinal Cord + MRS 

RA Vascular Anomalies 
Anesthesia fees in MRI 

MRI Musculoskeletal 

MRI Larynx 

MRV 

MRI Hepatic Vessels 

MRI Brain + DTI + Perfusion 
MRI Brain + Perfusion + MRS 
MRI Brain + MRS 

MRI Pelvic Floor Dysfunction (Dynamic) 
MRI Peri-Anal Fistula 

MRI Pituitary Dynamic 

MRI Finger 

MRI Enterography 

MRI Abdomen 

MRI Abdomen & Pelvis 

MRI Abdomen & Pelvis Gyna 
MRI Breast 

MRI Breast + MRS 

MRI Fetal 


MRU 


MRI PNS 


MRV Dural Venous Sinuses 


PRICE 
3,70 
2,90 
3,105 
3,105 
3,445 
3,240 
3,105 
3,105 
5,535 
3,240 
6,480 
5,670 
20 
5,130 
5,130 
3,240 
4,050 
3,200 
3,200 
3,200 
3,200 
3,200 
3,200 
3,200 
3,200 
5,130 
5,130 


5,400 


الفحص 
رنين مغناطيسي على الحبل الشوكي 
رنين مغناطيسي على الحوض 
رنين مغناطيسي على الحوض للنساء 
رنين مغناطيسي على الذراع 
رنين مغناطيسي على الرقبة 
رنين مغناطيسي على الركبة 
رنين مغناطيسي على الساعد 
رنين مغناطيسي على الساق 
رنين مغناطيسي على السائل النخاعي 
رنين مغناطيسي على الشرايين السباتية 
رنين مغناطيسي على الشرايين والأوردة 
رنين مغناطيسي على الشريان الأورطي 
رنين مغناطيسي على الصدر 
رنين مغناطيسي على الضفيرة العجزية 
رنين مغناطيسي على الضفيرة العضدية 
رنين مغناطيسي على العظم الصدغي 
رنين مغناطيسي على الغدة النخامية 
رنين مغناطيسي على الفخذ 
رنين مغناطيسي على الفقرات الظهرية 
رنين مغناطيسي على الفقرات الظهرية القطنية 
رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية 
رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية الظهرية 
رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية 
رنين مغناطيسي على الفك 
رنين مغناطيسي على القدم 
رنين مغناطيسي على القلب 
رنين مغناطيسي على القلب - عيب خلقي 
رنين مغناطيسي على القنوات المرارية والبنكرياس 
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TEST. 


MRI Spinal Cord 

MRI Pelvis 

MRI Pelvis Gyna 

MRI Arm 

MRI Neck 

MRI Knee Joint 

MRI Forearm 

MRI Leg 

MRI CSF Flow Study 
MRA Carotids 

MRA & MRV 

MRA Aorta 

MRI Chest 

MRI Sacral Plexus 

MRI Brachial Plexus 
MRI Temporal Bone 
MRI Sella 

MRI Thigh 

MRI Dorsal Spine 

MRI Dorso-Lumbar Spine 
MRI Cervical Spine 

MRI Cervico-Dorsal Spine 
MRI Lumbosacral Spine 
MRI Mandible 

MRI Foot 

MRI Cardiac 

MRI Cardiac Congenital 


MRCP 


PRICE 
3,105 
3,105 
3,105 
5,535 
4,600 
3,105 
5,130 
3,105 


3,915 


3,70 


3,105 
3,105 
3,105 
3,105 
5,130 
5,130 
5,265 
3,105 


5,535 


3,105 


5,535 


3,105 
5,130 
3,105 


3,105 


الفحص 
رنين مغناطيسي على الكاحل 
رنين مغناطيسي على الكتف 
رنين مغناطيسي على المخ 
رنين مغناطيسي على المخ والحبل الشوكي 
رنين مغناطيسي على المخ والسائل النخاعي 
رنين مغناطيسي على المرفق 
رنين مغناطيسي على المفاصل (بعد حقن المفصل ) 
رنين مغناطيسي على المفصل الحرقفي 
رنين مغناطيسي على المفصل الفكي الصدغي 


رنين مغناطيسي على المفصل الفكي الصدغي مع تحريك 
الفلك 


رنين مغناطيسي على المفصل القحفي العنقي 

رنين مغناطيسي على المفصل القصي الترقوي 

رنين مغناطيسي على النفق الرصغي 

رنين مغناطيسي على اليد 

رنين مغناطيسي على أعصاب الجمجمة 

رنين مغناطيسي على شرايين الرئة 

رنين مغناطيسي على شرايين الكلى 

رنين مغناطيسي على شرايين المخ 

رنين مغناطيسي على شرايين المخ والشرايين السباتية 


رنين مغناطيسي على شرايين او اوردة الأطراف العلوية 
او السفلية ( ناحية واحدة ) 


رنين مغناطيسي على شرايين او اوردة الأطراف العلوية 
او السفلية ( ناحيتين ) 


رنين مغناطيسي على عظام الوجه 
رنين مغناطيسي على قاعدة الجمجمة 
رنين مغناطيسي على محجر العين 
رنين مغناطيسي على مفصلي الحوض 
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TEST. 
MRI Ankle Joint 
MRI Shoulder Joint 
MRI Brain 
MRI Brain + Spinal Cord 
MRI Brain + CSF Flow study 
MRI Elbow Joint 
MRI Athrogram 
MRI Sacro Iliac Joint 


MRI TMJ 


MRI TMJ (with Moving ) 


MRI Craniocervical Junction 
MRI Sternoclavicular Joint 
MRI Tarsal Tunnel 

MRI Hand 

MRI Cranial Nerves 

MRA Pulmonary 

MRA Renal Vessels 

MRA Cerebral 


MRA Cerebral + Carotids 


MRA/ MRV Upper/Lower Limb ( Unilateral ) 


MRA/ MRV Upper/Lower Limb ( Bilateral ) 


MRI Facial Bones 
MRI Skull Base 
MRI Orbit 


MRI Both Hip Joints 


PRICE 
3,780 
5,670 
5,535 
5,535 
5,535 
1,890 
2,970 
6,075 
3,105 
6000 
5600 
4950 
5600 
8000 
4950 
4950 


5850 


4950 


4950 
6750 


4900 


الفحص 

رنين مغناطيسي علي قناة مجري الاذن الداخلية, 
رنين مغناطيسي لتصوير الاعصاب 

رنين مغناطيسي لتصوير السائل النخاعی 

رنین مغناطيسي لقیاس الحدید 

رنین مغناطيسي وظيفي على المخ 

قياس حجم الکبد 

رنين علي مفصل الرسغ 

رنین مغناطيسي للجلطة الدماغية على المخ 
رنین مغناطيسي+ ۷۱8۷ 

رنین لاکتشاف اورام المخ 

رنين على العصب السابع للمخ 

رنین لسبب تشنجات المخ 

رنين مغناطیسی على اللسان 

رنین مغناطیسی على البروستاتا 

رنین مغناطیسی على الغده اللعابية 

رنین مغناطیسی على المخ بروتوکول التصلب المتعدد 
رنین مغناطیسی على المستقیم آورام 


رنين مغناطیسی على الفقرات العنقية بروتوکول التصلب 
المتعدد 


رنین مغناطیسی على الفقرات الصدرية بروتوکول 
التصلب المتعدد 


رنين مغناطيسى على شرايين و اوردة الامعاء 


رنين مغناطيسى على الغدة النكفية 
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TEST 

MRI internal auditory canal 

MRI Neurography / tractography 
MRI Myelography 

MRI Quantitative Iron Assessment 
Functional MRI Brain 

MRI Hepatic 

MRI wrist 

MRI Brain Stroke +(MRA) 

MRI +(MRV) 

MRI Brain tumour protocol 

MRI trigeminal neuralgia 

MRI Brain epilepsy protocol 

MRI Oral cavity 

MRI prostatic 

MRI Sialogram 

MRI Brain MS protocol 


MRI Rectal cancer staging 


MRI cervical spine MS protocol 


MRI Dorsal spine MS protocol 


MRA and MRV Mesentric vessels 


MRI Parotid gland 


PRICE 


3900 


4900 


4900 


3650 


4900 


الفحص 
رنين مغناطيسى بروتوكول القوقعه 
رنين مغناطيسى على عظمة القص 
رنين مغناطيسى على الابط 


- يضاف تكلفة الصبغة فى حالة استخدام صبغة 


- يضاف مبلغ 1700 جنيه فى حالة احتياج المريض لاجراء 
الفحص تحت مخدر , غير شامل ادوية التخدير او المستلزمات. 


فحوصات الثدى 

PRICE‏ الفحص 

ےم ر | اخذ عينة من الثدى او الابط او الغدد الليمفاوية بواسطة 
۱ السونار الموجه 

0 | اشعة تليفزيونية على الثديين مع اشعة الماموجرام 

0 | اشعة ماموجرام ديناميكية 

0 | بذل الثدى عن طريق الموجات فوق الصوتية 

0 أ كشف سونار واعادة كتابة تقرير 

0 | موجات فوق صوتية على الثديين وتحت الابط 

45 وضع سلك استرشادى للاورام بالثدى عن طريق 
۱ الموجات فوق الصوتية 

0 | تحدید نسبة التلیف ونسبة الدهون بالکبد 


TEST 

Cochlear implant MRI 
MRI penile 

MRI scrotal 

MRI Scapular 


MRI axilla 


- Contrast charge will be added as per usage 


- In case of investigation under Anaethesia 1700 EGP. 


Will be added to the examination price , does not 
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include anaethesia medication or consumables. 


Mammography 


Examination 


Tru-Cut Biopsy(Breast/ Axilla / Lymph node) 


Mammography and US 
Dynamic MR-Mammography 
Aspiration US Guided 

Film reading and U/S 


Breast U/S - ۱/3 


Wire/ Marker 


Fibroscan 


اتعاب الاطباء لخدمات الأشعة التداخلية 


Price‏ الاجراء 
19500 اتعاب دعامة معدنية للقنوات المرارية عن طريق الجلد 
مرمع | اتعاب قسطرة بذل خارجية للكلي عن طريق الجلد 
(ناحيتين) 
اتعاب قسطرة بذل خارجية للكلي عن طريق الجلد 
11700 ی 1 
(ناحية واحدة) 
11700 اتعاب قسطرة بذل خارجية وداخلية للقنوات المرارية 
عن طريق الجلد 
900 اتعاب تركيب بورتكاث 
مم | اتعاب تركيب دعامة كلى وحالب عن طريق الجلد 
(ناحية واحدة) 
0 | :وراب دنه یی طزیق اليلد ا 
18900 اتعاب سد شرايين الامعاء او الكلى او الرحم النازفة 
19900 اتعاب سد شرايين الاورام الليفية او تضخم البروستاتا 
5 اتعاب قسطرة لحقن اورام الكبد باستخدام الحبيبات 
الدقيقة 
0 اتعاب قسطرة لحقن اورام الكبد بمادة الليبادول 
سا اتعاب كي الاورام بالتردد الحراري 
18900 اتعاب كي الاورام بالميكروويف 
استخدام جهاز الفلوروسكوبي - لكل ساعة بعد 
2,025 الساعة الاولی 
استخدا ز اه لمده سا ادذ 
4.590 ستخدام جهاز الفلوروسكوبي عه بحد ادني 
9 ككفت اشعه تدخلية ومناظره مريض 
اتعاب التخدير في حالات العلاج بالتردد الحراري و 
1,755 الاشعة التدخلية 


Doc. Fees in Intervention radiology services 


Procedure 


Doctor's fees in Precutaneous Metallic Biliary Stent 
Doctor's fees in Precutaneous Nephrostomy (Bilateral) 


Doctor's fees in Precutaneous Nephrostomy (Unilateral) 
Doctor's fees in Precutaneous Internal / External Biliary 
Drainage 


Doctor's fees in Port-A- Cath Insertion (Guided) 

Doctor's fees in Precutaneous Ante grade Double-J- 
Insertion (Unilateral) 

Doctor's fees in Precutaneous Ante grade Double-J- 
Insertion (Bilateral) 

Doctor's fees in Embolization for 6۰۱.۲ -Renal- urogenital 
&Gynecological Bleeding 


Doctor's fees in Prostatic a Fibroid Embolization 
Doctor's fees in Trans arterial Drug Eluting Beads 
Chemoembolization 

Doctor's fees in Trans arterial Lip idol 
Chemoembolization 

Doctor's fees in Precutaneous Radio Frequency Ablation 
of Tumors 

Doctor's fees in Percutaneous Microwave Ablation of 
Tumors 


Flouroscopy usage after first hour / one hour 
Floroscopy Usage 1st hour 
Intervention Radiology Consultation 


Radio frequency and Interventional Radiology 


هذه الاسعار تشمل فقط اتعاب الاطباء والمساعدين لحالات الأشعة التداخلية وتضاف قيمة كل من المستهلكات والادوية والاقامات ورسم استخدام 


الاجهزة وذلك طبقا للاستهلاك الفعلي لكل اجراء ولا تخضع لخصم التعاقد. 
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PRICE 


5500 


10000 


5000 


25000 


2200 


7000 
4550 


5000 


10000 


20000 


20000 


25000 


150000 


6500 


5000 


20000 


20000 


8000 


6500 


45000 


50000 


9000 


22000 


4000 
5000 


الفحص 


قسطره تشخيصيه لشرايين القلب شامل اتعاب الطبیب 


قسطر ه علاجیه لشر ایین القلب او محاوله توسیع غير 
شامل اتعاب الطبيب و غير شامل البالون 

اتعاب الطبیب قسطرة علاجیه او محاوله توسیع 
لشرايين القلب 

اتعاب طبیب لعلاج حالات الانسداد التام لشرايين القلب 


عن طریق القسطرة 
دعامه دوائيه 


دعامه عاديه 

قسطرة تشخيصية للشرايين الطرفية غير شامل أتعاب 
الطبيب 

أتعاب الطبيب في القسطرة التشخيصية للشرايين 
الطرفية 


قسطره علاجيه للشرايين الطرفيه او محاوله توسيع 
غير شامل اتعاب الطبيب و غير شامل البالون 


اتعاب الطبيب قسطرة طرفيه علاجيه او محاوله توسيع 
توسيع للصمام الميترالى غير شامل اتعاب الطبيب و 
غير شامل سعر البالون 


اتعاب توسيع الصمام الميترالي 
غلق تمدد شرياني طرفي عن طريق الدعامه المغطاه 
غير شامل الدعامه ويشمل اتعاب الاطباء 


قسطرة تشخيصية للشريان السباتي غير شامل أتعاب 
الطبيب 


أتعاب الطبيب في القسطرة التشخيصية للشريان السباتي 
قسطرة علاجية للشريان السباتى غير شامل أتعاب 
الطبيب و يضاف سعر البالون 

أتعاب الطبيب في القسطرة العلاجية للشريان السباتي 
قسطرة تشخيصية لشرايين المخ غير شامل أتعاب 
الطبيب 

أتعاب الطبيب في القسطرة التشخيصيه لشرايين المخ 


قسطرة علاجية لشرايين المخ لا تشمل أتعاب الطبيب و 
لاتشمل ثمن الحلزون أو الدعامات 

أتعاب الطبيب في القسطرة العلاجية لشرايين المخ 
رسم استخدام جهاز ال ۴۴۴ أو 5لا۱۷ غير شامل أي 
رسم استخدام جهاز ال 80130۱2107 غير شامل أي 
اتعاب التخدير في قسطرة القلب 

اتعاب التخدير في القسطرة المخية 
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CathLab 
Procedure 


Diagnostic Coronary Angiography including doctor's 
fees 

Coronary PTCA / Trail of PTCA not including doctor's 
fees (Balloon price isn't included) 


Doctor's fees for PTCA / Trial of PTCA 


Doctor's fees for CTO 


Drug Eluting Stent 


Bare Metal Stent 
Diagnostic Peripheral angiography not including 
doctor's fees 


Doctor's fees for diagnostic Peripheral angiography 


Peripheral intervention not including doctor's fees 
(Balloon price isn't included) 


Doctor's fees for Peripheral intervention 


Mitral Valve valvuloplasty (Balloon price and Doc. fees 
are not included) 


Doctor's fees in Mitral Valve valvuloplasty 


Peripheral arterial aneurysm occlusion by a covered 
stent, not including the stent, includes doctors' fees 
Diagnostic Carotid artery angiography not including 
doctor's fees 

Doctor's fees for diagnostic Carotid angiography 
through femoral approach 

Carotid artery intervention not including doctor's fees 
(Balloon price isn't included) 


Doctor's fees for Carotid intervention 


Diagnostic Cerebral angiography through femoral 
approach not including doctor's fees 


Doctor 's fees diagnostic -Cerebral arteries 


Cerebral intervention not including doctor's fees 
(Prices of coils and stents are not included) 


Doctor's fees for Cerebral intervention 


Use of FFR or IVUS (Prices of consumables are not 
included) 

Use of Rotablator (Prices of consumables are not 
included) 


Cardiac Catheterization 


Neuro Catheterization 


PRICE 


3000 


1500 


5000 


6500 


21450 


10,000 


15000 


25000 


35000 


10,000 


25000 


35000 


15000 


10000 


12000 


9000 


10 


27500 


الفحص 
فتح غرفة القسطرة لمده ساعه بحد ادني 
فتح غرفة القسطرة - لكل ساعة بعد الساعة الاولی 


بذل للغشاء التاموري شامل أتعاب الطبیب 


وغير شامل تمن السلك 


ترکیب منظم دائم لضربات القلب غير شامل أتعاب 
الطبیب و يضاف سعر الجهاز 


أتعاب ترکیب منظم دائم لضربات القلب أحادي الحجر ات 


أتعاب ترکیب منظم دائم لضربات القلب تنائی الحجر ات 
آتعاب ترکیب منظم دائم لضربات القلب ثلاثى الحجر ات 
ترکیب جهاز صدمات للقلب غير شامل آتعاب الطبیب و 
يضاف سعر الجهاز 


آتعاب ترکیب جهاز صدمات للقلب أحادي الحجرات 


أتعاب ترکیب جهاز صدمات للقلب ثنائی الحجرات 
أتعاب ترکیب جهاز صدمات للقلب ثلاثی الحجرات 


تغییر بطارية منظم دائم لضربات القلب أو جهاز صدمات 
للقلب غير شامل آتعاب الطبیب و يضاف سعر الجهاز 


آتعاب تغيير بطارية منظم دائم لضربات القلب أو جهاز 
صدمات للقلب 

دارسة کهروفسيولوجية للقلب بدون کی غير شامل سعر 
القسطرة وغير شامل اتعاب الطبیب 


اتعاب الطبیب لعمل دراسة کهروفسيولوجية للقلب بدون 
كى 


دارسة كهروفسيولوجية للقلب مع الكي باستخدام موجات 
الراديو مع التروية غير شامل اتعاب الطبيب و قساطر و 
م 


اتعاب الطبيب دارسة كهروفسيولوجية للقلب مع الكي 
باستخدام موجات الراديو مع التروية 


Procedure 


Cath. Lab. charge 1st hour 


Cath. Lab. charge after first hour/ one hour 


Pericardiocentesis including doctor's fees 


Temporary Pacemaker insertion including doctor's 
fees (Lead price isn't included) 


Permanent Pacemaker insertion not including doctor's 
fees (Device price isn't included) 


Doctor’s fees for single chamber pacemaker insertion 


Doctor’s fees for dual chamber pacemaker insertion 


Doctor’s fees for CRT (P) pacemaker insertion 


ICD or CRT (D) insertion not including doctor's fees 
(Device price isn't included) 


Doctor’s fees for single chamber ICD insertion 


Doctor’s fees for dual chamber ICD insertion 


Doctor’s fees for CRT (D) insertion 


Battery exchange of permanent pacemaker or ICD not 
including doctor's fees (Device price isn't included) 


Doctor’s fees for battery exchange of permanent 
pacemaker or ICD 


Electrophysiological Study 


Electrophysiological Study- Doctor fees 


Electrophysiological Study and ablation using an 
irrigated tip catheter 


Electrophysiological Study and ablation using an 
irrigated tip catheter Doctor fees 
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PRICE 


30000 


55000 


20000 


45000 


20000 


40000 


25000 
18000 
15000 


39000 


39000 


32500 


32500 


4300 


4300 


18000 
28600 


5000 


5000 


10000 


8000 


19500 


11700 


الفحص 


جهاز كي ثلاثي الابعاد غير كي ذبذبة اذينية باستخدام 
شامل اتعاب الطبيب و قساطر و لصقات 


باستخدام جهاز كي ثلاثي اتعاب الطبيب كي ذبذبة اذينية 
الابعاد 


باستخدام جهاز كي ثلاثي كي ضربات بطينية اوأذينية 
الابعاد وقسطرة كي بالتروية ذات حساس مغناطيسي غير 
اتعاب الطبيب و قساطر و لصقات شامل ١‏ 

اتعاب طبيب -كي ير داك يطينية ارآذبنية بامتخدام جهاز 
کی ثلاثي الابعاد وقسطرة کی بالتروية 

باستخدام جهاز كي ثلاثي كي ضربات بطينية اوأذينية 
الابعاد وقسطرة كي بالتروية ذات حساس مغناطیسی غير 
اتعاب الطبیب و قساطر و لصقات شامل 

كي ضربات بطينية اوآذينية باستخدام جهاز كي ثلاني 
الابعاد وقسطرة كي بالتروية ذات حساس مغناطيسي 
توسیع للصمام الرئوی شامل اتعاب الطبیب غير شامل سعر 
البالون 


اتعاب الطبیب لتوسیع الصمام الرئوی 
ترکیب فلتر للورید الاجوف شامل اتعاب الطبیب وغير 
ثمن الفلتر 

ثقب بين الاذینین بالشمسیه غير شامل سعر الشمسیه 
(غير شامل اتعاب الطبیب) 


اتعاب غلق تقب بين الاذینین بالشمسیه غير شامل سعر 


غلق القناه الشریانیه بالحلزون غير شامل تمن الحلزون 
وغير شامل اتعاب الطبیب 

اتعاب غلق القناه الشریانیه بالحلزون غير شامل تمن 
الحلزون 
د 
الطبيب 


قسطرة تشخيصيه على الشريان الكبدى غير شامل اتعاب 
الطبيب 


قياس ١‏ لضغط داخل القلب و تقييم حجم النقب بين الاذنيين 
باستخدام البالون 


کی للجدار د 


أتعاب الطبيب في القسطرة التشخيصية على الشريان 
المعوي 


تشخيصيه على الشريان المعوى غير شامل اتعاب 


بين البطينين شامل اتعاب الطبيب 


أتعاب الطبيب في القسطرة التشخيصية على الشريان الكبدي 
حقن الشرايين الطرفية عن طريق القسطرة او استخدام جهاز 
شفط الجلطات بدون اتعاب الطبيب 


اتعاب حقن الشرايين الطرفيةعن طريق القسطرة او استخدام 
جهاز شفط الجلطات 


اتعاب دعامة معدنية للقنوات المرارية عن طريق الجلد 


اتعاب توسيع بالبالون للقنوات المرارية عن طريق الجلد 
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Procedure 


AF ablation 


AF ablation Doctor fees 


PVC/AT1 


PVC/AT1 Doctor fees 


PVC/AT2 


PVC/AT2 Doctor fees 


Pulmonary Valve valvuloplasty including doctor's fees 
(Balloon price isn't included) 


doctor's fees for Pulmonary Valve valvuloplasty 


IVC Filter insertion including doctor's fees (Filter price 
isn't included) 


ASD closure using amplatzer (Not include doc. Fees 


and amplatzer) 


Doctor 's fees IN ASD closure using amplatzer 


PDA closure using coil (Price of coil and Doc. Fees are 
not included) 


Doctor's Fees in PDA closure using coil 


Diagnostic Mesenteric angiography not including 
doctor's fees 

Diagnostic Hepatic angiography not including doctor's 
fees 

Hemodynamic study and measurement of ASD by 
sizing balloon 


Septal ablation including doctor's fees 


Doctor's fees for diagnostic Mesenteric angiography 


Doctor's fees for diagnostic Hepatic angiography 


Peripheral arterial injection via catheter or clot 
suction device 


Doctor fees for Peripheral arterial injection via 
catheter or clot suction device 


Doctor's fees in Precutaneous Metallic Biliary Stent 


Doctor's 
Dilatation 


fees in Precutaneous Biliary Balloon 


Procedure الفحص‎ PRICE 
Doctor's fees in Precutaneous External Biliary | اتعاب قسطرة بذل خارجية للقنوات المرارية عن طريق‎ 
۱ 10400 
Drainage الجلد‎ 
Doctor's fees in Precutaneous Internal / External | اتعاب قسطرة بذل خارجية وداخلية للقنوات المرارية عن‎ 
بو‎ ۱ 8 11700 
Biliary Drainage طريق الجلد‎ 
Doctor's fees in Precutaneous Nephrostomy | اتعاب قسطرة بذل خارجية للكلي عن طريق الجلد (ناحية‎ 11700 
(Unilateral) واحدة)‎ 
Doctor's fees in Precutaneous ۷ 15600 
(Bilateral) اتعاب قسطرة بذل خارجية للكلي عن طريق الجلد (ناحيتين)‎ 
Doctor's fees in Precutaneous Ante grade Double-J- | اتعاب تركيب دعامة كلى وحالب عن طريق الجلد (ناحية‎ 13000 
Insertion (Unilateral) واحدة)‎ 
Doctor's fees in Precutaneous Ante grade Double-J- 16900 
Insertion (Bilateral) اتعاب دعامة كلى وحالب عن طريق الجلد (ناحيتين)‎ 
Doctor's fees in Port-A- Cath Insertion (Guided) اتعاب تركيب بورتكاث بوحدة القسطرة‎ 6500 
Doctor's fees in Trans arterial Lip idol 16900 
Chemoembolization اتعاب قسطرة لحقن اورام الكبد بمادة الليبادول‎ 
Doctor's fees in Trans arterial Drug Eluting Beads 19500 
Chemoembolization اتعاب قسطرة لحقن اورام الكبد باستخدام الحبيبات الدقيقة‎ 
Doctor's fees in Embolization for G.I.T -Renal- 
۱ ۱ ۱ 1 ده‎ 8 16900 
urogenital &Gynecological 8 اتعاب سد شرايين الامعاء او الكلى او الرحم النازفة‎ 
Doctor's fees in Embolization for Testicular Varicocele 14300 
Female Pelvic Congestion اتعاب علاج دوالي الخصيتين ودوالي الحوض‎ 
Doctor's fees in Prostatic a Fibroid Embolization اتعاب سد شرایین الاورام الليفية او تضخم البروستاتا‎ 19500 
Doctor's fees in Precutaneous Radio Frequency 14300 
Ablation of Tumors اتعاب كي الاورام بالتردد الحراري‎ 
Doctor's fees in Percutaneous Microwave Ablation of 
۲ 16900 
Tumors اتعاب كي الاورام بالميكروويف‎ 
Notes: ملحوظة:‎ 
- 2 |] the coronary angiography is done through فى حالة عمل القسطرة باستخدام مدخل قسطرة طويل عن طريق‎ - 
radial tall sheath, then the price of radial sheath الید. يتم إضافة سعر مدخل القسطرة الطويل عن طريق اليد.‎ 
will be added. هذه الأسعار تشمل الإقامة لمدة يوم واحد ولا تشمل إستخدام أية‎ - 
- Prices include one day accommodation and don't أدوية أوصبغات خاصة أوتحاليل معملية أو إجراء أية فحوصاتٍ‎ 
include any investigations or medications or طبية مثل راا .( ولاتشمل إستعمال قساطر أو بالونات او‎ 
extra guide wires or extra catheters or extra ون ويضاف 15 خدمه اداریه علي اجمالي فاتورة‎ 
balloons or extra stents or special ۷ 6 ق تستدعى بعض الحالات إستخدام أنواع خاصة من الدعامات أو‎ 
admin fees will be added to total Cath lab القساطر أو الأسلاك المرشدة أو البالونات أو بعض المستلزمات‎ 
invoice. أو الأجهزة الخاصة وفى هذة الحالات يتم تسعيرها بواسطة‎ 
- |n some cases that require special types of المستشفى ولا يحق للمريض او جهة التعاقد الاعتراض عليها.‎ 
medical equipment and consumables not listed in 
the price list that will be priced as per the hospital 
policy and not for negotiation by neither by the 
patient’s nor his sponsored company. 
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أسعار الإقامة و الاشراف الطبى 
الدرجة 

جناح 

أولي خاصة / جناح صغير 

أولي ممتازة 

أولي مشتركة 

اقامة بالطوارئ 

اقامة نهارية - مشترك 

اقامة نهارية - ممتاز 

سرير الرعاية المركزة 

سرير رعاية قلبية 

سرير الخضاتة المركذة 

سرير رعاية اطفال 

سرير الرعاية المتوسطة 

سرير طفل ( بحجرة الاطفال ) 

حضانة اطفال عادية 

جناح - عزل 

سرير عزل بالدور 


سرير الرعاية المركزة - عزل 


الإقامة بوحدة إعادة التأهيل (غرفة عادية) غير 
شاملة جلسات العلاج الطبيعي 


الإقامة بوحدة إعادة التأهيل (رعاية متوسطة) 
غير شاملة جلسات العلاج الطبيعي 


الاقامة 
7,000 
3,100 
3,000 
1,400 
450 
700 
1,500 
5,900 
5,900 
2,450 
2,450 
4,000 
550 
800 
12,700 
9,700 


10 


6000 


8000 


الاشراف الطبي 
1350 


1350 
1350 


1000 


1500 


1500 
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Accommodation Rate & Medical Care Charge 


المرافق 
1100 
1100 
1100 


900 


1200 


1200 


Accommodation Rate 


Suite 

Semi-Suite 

Room Single 

Room Double 
Emergency Accommodation 
Day Case 

Day Case Single 

ICU 

CCU 

NICU 

PICU 

Intermediate care unit 
Nursery Accommodation 


Incubator 


Suite Isolation 
Room Isolation 
ICU Isolation 


Accommodation in the 
rehabilitation unit (single room) 
does not include physiotherapy 
ه52‎ 5 


Accommodation in the 
rehabilitation unit (intermediate 
care unit) does not include 
physiotherapy sessions 


قواعد الدخول والإقامة 


الاشراف الطبى ليس بديلا عن المتابعة الطبية بواسطة الاستشاريين 
وهو مرتبط بالاقامة ويضاف يوميا على الفاتورة. 

الاقامة النهارية : تحتسب الاقامة النهارية بنصف قيمة الاقامة للغرفة 
في حالة تجاوز الاقامة النهارية حد اقصى عشر ساعات يتم احتساب 
الاقامة كاملة وليس اقامة نهارية لا توجد اقامة نهارية بالاجنحة 
ووحدات الرعاية والحضانات. 

فى التسجيل والدخول يدفع مبلغ مبدئ تحت الحساب على حسب 
طبيعة الغرفة وطبيعة الاجراء المطلوب. 

يتم اضافة.15 96 خدمة على اجمالى خدمات القسم الداخلى ماعدا 
الادوية والدمغة الطبية. 

أسرة الخدمة الطارئة (بقسم الطوارئ) : هذه الأسرة مخصصة لتلقي 
العلاج اللازم الذي قد يستغرق عدة ساعات (كحالات إعطاء المحاليل 
والمسكنات للآلام الشديدة كآلام الكلى الحادة وكحالات إعطاء أدوية و 
وكحالات العلاج الطارئ لضيق التنفس والشعب الهوائية وكحالات 
متابعة ضغط الدم المرتفع ... الخ) . 
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Accommodation and Admission rules 


Medical care charge by specialist physician is not a 
substitute for Inpatient follow up by consultant. 

Day case accommodation will be charged 50% of 
the regular rate in case of accommodation up 0 
10 hours and No Day case 
accommodation in, Suites ,PICU, NICU, and ICUs. 

is collected 


maximum 


On Admission an initial deposit 
depending upon the category of room and the 
nature of procedure. 

15 % services fees will be added on inpatient 
services except medications and medical stamp. 
Emergency accommodations: these beds used for 
taking medications in emergency department that 
may take more than an hour such as Renal colic, 


Bronchitis,etc. 


أتعاب الجراحات Surgical Fee‏ 
التصنيف الجراح المساعد | التخدير Classification‏ 

عملية ذات مخدر موضعي 1800 - 500 surgical procedure under local anaethesia‏ 
عمليه صغرى 3,100 - 1,350 Minor Operation‏ 
عمليه متوسطة 8,800 1,30 2,160 Moderate Operation‏ 
عمليه كبرى 10,800 1,620 3,000 Major Operation‏ 
عمليه مهارة 15,500 2,5 4,100 Ultra Major Operation‏ 
عمليه ذات طابع خاص 20,000 3,000 4,500 Operation with Special Features‏ 
عمليه متقدمه (دقيقه) 31,000 4,650 7,500 Advanced Operation‏ 
جراحات الروبوت 35,000 5,250 8,750 Robotic Surgery‏ 
عمليه متخصصه أو متعددة التخصص بالاتفاق مع ادارة المستشفى حسب الحالة Specialized / Multispecialty Operation‏ 
a e‏ اشن بالاتفاق مع ادارة المستشفى حسب الحالة Rare with special skills Operation (Foreign‏ 
Expert)‏ 

Notes : 


* فتح غرفة العمليات لايشمل الادوية والمستلزمات الطبية والاجهزة 
الطبية وادوية التخدير ويحتسب بواقع 1100 جنيه لكل نصف ساعة 


* فتح غرفة العمليات لأي اجراء جراحي تحت مخدر موضي 650 


* فى حالة اجراء اكثر من عملية فى وقت واحد لنفس التخصص 
يحتسب اجر العملية 


الاكبر بالكامل + نصف العملية الاخری وذلك بالنسبة لاتعاب الاطباء 
والتخدير و المساعدين . 


*في حالة اجراء اكثر من عملية خلال اكثر من جرح او اكثر من تخصص 
يتم احتساب اتعاب الجراح والتخدير والمساعدين كاملة لكل عملية. 


* تضاف اتعاب استشارى التخدير بواقع 50 جنيه للحالة كاتعاب 
مرور قبل و بعد العمليات الجراحية . 


* OR charge is 1100 EGP / 30 Minutes doesn’t include 
Medications, consumables, equipment or Anesthesia and 
Assistances fees to be added as 15% of surgeons fees. 


* OR Charge for surgical procedure under local anaethesia 
650 EGP. 


* In case of more than one surgery of the same specialty 
surgeon fees, Anesthesia and Assistances will be charged 
completely for the higher Classification + 1/2 fees for 
other Procedures. 


* in case of more than one procedure from different areas 
or by different specialities, surgeon fees ,anathesia and 
assistances fees will be charged completely. 


* Preoperative and Postoperative Anesthesia Consultation 
is 750 EGP. Per each surgical case for surgical operations. 
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اتعاب استشاري التخدير لبعض الاجراءات الاخرى 


Price 


1,650 


4,550 


4,300 


1,755 


25 


460 


8,950 


1,350 


460 


1,650 


1,650 


8,950 


الخدمة 


اتعاب التخدير اثناء التفتيت) 1 ۴5W‏ جهازالموجات 
التصادمية( 


اتعاب التخدير في القسطرة المخية 
اتعاب التخدير في قسطرة القلب 


اتعاب التخدير في حالات العلاج بالتردد الحراري و 
الاشعة التدخلية 


اتعاب التخدير لحالات الرنين المغناطيسى 


اتعاب التخدير في حالات موجات فوق صوتية على القلب 
عبر المرىء -منظار 


اتعاب التخدير لعمليات زراعة الكلى 


اتعاب حقن عقار كيماوي في السائل المحيط بالنخاع 
الشوكي 


اتعاب تركيب كانيولا لطفل تحت مخدر عام 
أتعاب حقن ابيديورال لعلاج الالم لغير الجراحة 
اتعاب التخدير في حlںٽPuncture Lumber‏ 


اتعاب التخدير لعمليات القلب المفتوح 


- اتعاب الاطباء المدرجة بالجدول اعلاه لا تخضع لخصم 
التعاقد 
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Anesthesia fee in other procedure 


Service 


ESWL 


Neuro Catheterization 


Cardiac Catheterization 


Radio frequency and Interventional Radiology 


Anesthesia fees in MRI 


Transesophageal Echocardiography anathesia fees 


Renal transplantation surgeries anathesia fees 


CSF Injection 


Ped. Cannula Insertion under GA. 


(Epidural anesthesia) 


Lumber Puncture 


Open heart surgeries 


- The above mentioned specific 


consultants/Surgeon fees are not subjected to the 


contract discount. 


اتعاب الاطباء لبعض الاجراءات بالقسم الداخلى 


Price 
780 
70 
90 
115 


1,550 


1,450 


1,300 
1,500 
2,0 
380 
1,650 
460 
40 
220 
5,200 
1,20 
1,100 


1,300 


2,600 


900 


1,650 


820 
220 
460 


1,350 


الخدمة 
اتعاب اعطاء التغذية الوريدية 
تركيب كانيولا) بواسطة الطبيب( 
تركيب محلول وريدي (بواسطة الطبيب( 
رفع قسطرة بولية بواسطة تمريض 
اتعاب استشاري الاورام عن جلسة العلاج الكيماوي 


اتعاب بذل من السائل المخي شوكي او حقن علاج كيماوي 
بالعمود الفقري 


اتعاب بذل استسقاء من البطن او الصدر 

اتعاب عينة نخاع 

اتعاب تحضير جرعة علاج كيماوى 

اتعاب تركيب قسطرة بول 

اتعاب حقن ابيديورال لعلاج الالم -تركيب قسطرة ابيديورال 
استلام الاستشاري للطفل وقت الولادة وعمل انعاش قلب 
كبيجن اکن لكل مباعة 

الاشراف علي نقل الدم 

أتعاب الطبيب عن الاذابة الوريدية للجلطة المخية 

أتعاب الطبيب عن تغيير الدم 

اتعاب زيارة استشارى بالادوار 

تركيب انبوبة حنجرية 

تركيب انبوبة صدرية 

تركيب قسطرة سرة 

تركيب قسطره وريد مركزيه _ بالرقبه او الفخذ 

علاج بجهاز سى باب 

علاج ضوئي لطفل 

استلام الاستشاري للطفل وقت الولادة وعمل انعاش قلب وصدر 


اتعاب حقن عقار كيماوي في السائل المحيط بالنخاع الشوكي 
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Consultant's fee for inpatient services 
Service 

TPN Seesion fee 

CANNULA INSERTION ( BY doctor) 

IV SOLUTION ( BY doctor ) 

URINARY CATHETER REMOVAL BY NURSE 


Chemotherapy session consultation 


SF aspiration sample or intrathecal chemotherapy 


Aspiration of Ascitic Fluid 

Bone marow biopsy 
Chemotherapy session preparation 
Urinary cath inseration 

Epidural catheter 

PediatricCPR consultantion 
Incubator oxygen per hour 

Blood transfusion doctor's fees. 
Thrombolysis fees for CVS patients 
Total blood exchange doctor's fees. 
Consultation fees in regular rooms. 


Endotracheal intubation 


Chest tube insertion 


Umblical Cathetarization 


Central venous line or Heckmen catheter 
insertion or femoral catheter insertion. 


CPAP 
Phototherapy 
PediatricCPR consultantion 


CSF Injection 


PRICE 
750 
2,0 


2,0 


100 


80 
1,650 

460 
8,950 
1,200 
1,100 
1,100 
1800 
1,300 
2,0 


2,0 


1500 


1500 


720 


65000 


80000 


70000 


145000 


40000 


الفحص 

مرور طبيب التخدير قبل و بعد العمليات الجراحية 
اتعاب زيارة طبيب بالعزل 

مرور استشارى برعاية العزل 


اتعاب التخدير لأخذ العينات : بالاشعه ١‏ مقطعيه او الاشعه 
بالصبغه على الرحم ١الموجات‏ الصوتية 


قياس الصفراء باستخدام الجهاز 

أتعاب حقن ابيديورال لعلاج الالم لغير الجراحة 
اتعاب تركيب كانيولا لطفل تحت مخدر عام 
اتعاب التخدير لعمليات زراعة الكلى 

اتعاب التخدير في حالة اجراء الاشعة بالتخدير 
اتعاب زياره الطبيب لمرضي الرعاية المركزة 
اتعاب زياره الطبيب الحضانة المركزة 

اتعاب تخدير كلي في المناظير 

المتابعة الطبية 

المتابعة الطبية - عزل 


المتابعه الطبية - رعاية مركزة عزل 


متابعة طبية بوحدة اعادة التأهيل (غرفة مفردة) 


متابعة طبية بوحدة اعادة التأهيل (رعاية متوسطة) 


إعطاء علاج مناعي او تدعيمي بالقسم الداخلي 


اتعاب الجراح لعمليات القلب المفتوح لاصلاح الشرايين التاجية و 
تغبير الصمامات لاول مرة 


اتعاب الجراح لعمليات القلب المفتوح لاصلاح الشرايين او تغيير 
الصمامات لمريض سبق له اجراء عملية قلب مفتوح 


اتعاب الجراح لعمليات القلب المفتوح لاصلاح الشرايين او تغيير 
الصمامات عن طريق المنظار 


اتعاب الجراح لاصلاح تمدد بالشريان الاورطى او تسلخ الشريان 
الاورطى جراحيا 


اتعاب الجراح لعمليات القلب المفتوح لاصلاح الشرايين التاجية او 
تغيير الصمامات لاول مرة 
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TEST 
Preoperative and postoperative anesthesia 
Consultation fees in isolation rooms. 


Consultation fees in isolation ICU 


Biopsy Guided 


Measuring bile using the device 
(Epidural anesthesia) 

Ped. Cannula Insertion under GA. 
Renal transplantation surgeries anathesia fees 
anaethesia fees for radiology services 
Doctors' consultation fees for ICU 
Doctors' consultation fees for NICU 
Anaethesia fees for endoscopy 
Medical Follow up 

Medical Follow up -Isolation 

Medical Follow up -ICU Isolation 


Medical Follow up - rehabilitation (single 
room) 


Medical Follow up - rehabilitation 
(intermediate care unit) 


Supportive or immunology medication fees 


Surgical fees for open heart surgery - CABAGE 
And Valve Replacement - Repair 


Surgical fees for open heart surgery - REDO 


Minimal invasive cardiac surgeries Surgeon Fee 


Surgeon fees for Aortic Aneorism Or Aortic 
Disection 


Surgical fees for open heart surgery - CABAGE Or 


Valve Replacement / Repair 


خدمات بالقسم الداخلى 


الكلى الصناعی 

Price‏ الخدمة 

0 | قسطرة عنقية او كتفية بالوريد الاجوف العلوي تركيب 
الراك | تلارسا درن وديف ان پلازسا) SRE‏ 

O‏ جلسة غسيل دموي 0لا 

0 جلسة غيل عالي الکفاءة ( ۷۵۴ ) 

0 اجلسة خسیل بالرعایة) من 4 ل 6 ساعاتر(اع 5۱( 

0 | ترکیب ماهوکر ثلائي شامل اتعاب الطبیب 

0 | ترکیب ماهوکر ثنائي شامل اتعاب الطبیب 

0 | جلسة غسيل (۲ 0۸۸ ) بالرعاية 24 ساعة ولا تشمل المحالیل 
0 | رفع دعامة من الحالب بالمنظار ما بعد الزرع 

0 | جلسة غسيل دموي اطفال !۲ 

0 | جلسة غسیل دموي عالي الكفاءة - اطفال 

0 وصلة وريدية شريانية 

0 | ترکیب وريد صناعی(لا تشمل المستلزمات) 

0 | ترکیب قسطرة دائمة للغسیل الكلوي(لا تشمل المستلزمات) 

ملحوظة 


جمیع خدمات الغسیل الکلوی لا تخضع الى خصم التعاقد . 


هذه الاسعار لا تشمل الفحوصات و الادوبة والمحالیل التعودضية 
والبلازما والالبيومين والهيبارين ولا تشمل تكلفة خدمات بنك الدم. 
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Other Inpatient procedures 
Renal Dialysis 


Service 


CVP inseration 
Plasmapheresis(Without plasma or albumin) 
Hemodialysis 


Sustained high efficiency dialysis 


Hemodialysis Low effeciency filter SLED ICU (4 to 6 
hours) 


Mahwoker Insersion triple including doctor fees 
Mahwoker Insersion Double including doctor fees 
Continous renal replacement therapy 

Post Renal transplant uretetic stent removal 
Pediatric hemodialysis HDX 

Pediatric hemodialysis HDF 

AV Fistula 

AV graft(consumables not included) 


Permicath(consumables not included) 


Note : 


All Renal Dialysis services are not subjected for 
sponsor discount and prices Price does not 
include investigations, the cost of Medications, 
plasma or Albumin. 


رسم استخدام الاجهزة 


Price 
820 


275 
3,700 
2,650 

300 

820 

980 
1,050 
3000 
3900 
1,350 

900 

900 

980 
6,500 

900 

820 
30000 


1950 


780 


7500 
210 
1,500 


820 


الخدمة 
استخدام جهاز قياس وظائف التنفس 
استخدام جهاز الصدمات الكهربائية للقلب 
استخدام ماكينة القلب الصناعى 
إستخدام الميكروسكوب فى عمليات المخ و الأعصاب 
جهاز تدليك الساقين لمنع الجلطات 
إستخدام . 0131067۳۲۷ TUR‏ 
منظار ضوئی مرن للحنجرة و الممرات التنفسية 
منظار ضوئی للانف والاذن 
معن جهاز لازجون 
منظار کاحل او رسغ 
منظار الكلي 
إستخدام المنشار الكهربائى لحالات المخ و الا عصاب 
إستخدام المنشار الهو ائی 
إستخدام الميكروسكوب الجراحي 
جهاز ليجاشور شامل اليد 
جهاز مثقاب الاذن 
مثقاب عظام 
منظار حالب مرن 


منظار ركبة او كتف 
إستخدام جهاز ۸۲۳ -0 او ايمدج) الوحدة = نص ساعة او اقل( 


إستخدام جهاز استئصال البروستاتا بالتبخير شامل استخدام000] 
إستخدام جهاز رسم قلب مستمر ۱0۲۱00۲ 
إستخدام منظار المثانة او الحالب واخذ عينة 


إستخدام منظار قناة مجرى البول 
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Equipment Usage 


Service 


Pulmonary Functions Test 

D C Chock 

Heart Lung machine 

Microscope For Neuro surgeries 

ICU Massage apparatus for Stoke prevention 
TUR Diathermy . 

Fiber optic Bronchoscopy 

Fiber optic ۷ 

Argon device usage 

Surgical Arthroscopy (Ankle-Wrist) 
Endoscopic Nephrectomy 

Use of burr & Neurosurgery electric saw 
Use of pneumatic drill 

Microscope For surgical procedures 
Ligasure 

Ear Bear Otoscope 

Bone Drill 

Flexible Ureteroscope 

Surgical Arthroscopy (Knee-Shoulder) 


Use of the image intensifier (C-ARM)-up to (30 
minutes) 


Prostatic Endoscopic evaporization 
Use of Cardiac Monitor 
Cystoscopy, Ureter scope + ۷ 


Uretheroscope 


PRICE 


1,800 


1,500 


6,500 
40 
13,000 
5,200 
7800 
2,850 
1,0 
3,000 
820 
820 
3,250 
170 


600 


6,000 


850 
3,000 
260 
5200 
3,300 


220 


4,950 


29,900 


الفحص 
آستخدام اللوب ) قاطع أو عادی( 


أستخدام جهاز الموجات الصوتية فى عملیات جراحة الاوعية أو 
التخدیر الطرفی 


جهاز الهارمونيك شامل اليد 

الأكسجين کل ساعة 

استخدام جهاز اللیزر لجراحات المسالك 

استخدام جهاز تفتیت الحصوات بالموجات التصادمیف(مستأجر ) 
استخدام سلاح التردد الحراري 

استخدام عدسة عالية الوضوح 

استخدام جهاز التنفس الصناعی / الیوم 

ابرة تردد حراری 

استخدام جهاز تکسیر الحصوات بالموجات الصوتية 
استخدام السونار بالعملیات 

استخدام المنظار الجراحی شامل الالات 

استخدام بایبو لار 

استخدام تورنیکیه 


استخدام جهاز التردد الحراری لعلاج الالم- عملیات المخ 
والاعصاب بدون تمن أبرة التردد 


الاکسجین للیوم 

جهاز شفط الدهون 

جهاز مضخة محالیل 
منظار فك جراحی 

منظار غدد لعابية جراحی 


مضخه محالیل ورıد)Pump (Venous‏ 
جهاز قسطرة بالون اورطی لحالات القلب المفتوح 


منظار استخراج وريد 
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TEST 


Loop ( regular — Cutting ( 


Ultrasonograpgy for Vascular and Nerve Access 


Harmonic focus 

Oxygen, each hour 

Laser for urology surgeries 
ESWL (Rent) 
Radiofrequency shaver 
Usage of High definition lens HD 
Ventilator per day 
Radiofrequency needle 
Cystolithpaxy 

U/S inside operating theater 
Laparoscope usage. 

Bipolar 

Tourniquet 


Radiofrequency for pain therapy / neuro 
surgery 


Oxygen, per day 
Liposuction 

Syringe Pump 

Surgical TMJ Arthroscopy 
Surgical ۲۱۷1 ۷ 


Venous Pump 


Intra Aortic balloon pump 


Intravenous endoscope 


PRICE‏ | الفحص 

900 منظار جراحي للانف والاذن 

2600 منظار مفاصل عظام 

0 | استخدام جهاز تقطيع البروستاتا بتكنولوجيا المورسليتور 
0 |[ استخدام منظار المثانة المرن التشخيصي 

180 جهاز بالونة الاورطى لكل ساعه 
0 | استخدام جهاز اللیزر لجراحات النساء والجراحة العامة 
0 ا منظار الكلي الصغیر 

40 منظار الكلي الدقیق 
0 | رسم استخدام جهاز قطع الانسجه بالموجات الفوق صوتيه ( كوزا) 
0 | رسم استخدام مثبت القلب فى عمليات القلب النابض 

100 رسم استخدام كاميرا ومونيتور 

0 |[ استخدام جهاز شيفر 
0 | رسم استخدام جهاز الجراح الالي 

5,500 قياس وظانف الثنفس اثناء النوم 

1500 استخدام جهاز الكوبلاشن 

1000 جهاز ليزوكلاست تفتيت الحصوات 

0+ | منظار التدخل المحدود لجراحات العمود الفقري شامل الآلات 

700 منشار كهربائى قلب مفتوح 

ملحوظة: 


1. اسعار الاجهزة الطبية لاتخضع لاى خصم. 


اسعار الاجهزة الطبية و المستلزمات الطبية الغير مدرجة بلائحة الاسعار يتم 
تسعيرها بواسطة المستشفى ولا يحق للمريض او جهة التعاقد الاعتراض عليها 
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TEST 
٩۱۵۱0 ۷ 
Surgical Arthroscopy 


The use of a prostate slicer using the 
Morcellator technology 


Use of the diagnostic flexible cystoscope 
Aortic balloon deviceper each hour 

Laser for Gynecology and General surgeries 
Mini Endoscopic Nephrectomy 

Ultra Mini Endoscopic Nephrectomy 
Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA) 
usage of heart stabilizer (octopus) 

Camera and HD screen usage 

Shaver usage 

Robot usage 

Sleep function test 

Coblation usage 

Lithoclast usage 


Minimally invasive laparoscopic spine 
surgeries including instruments 


Open heart electric saw 
NOTE: 


1. Medical equipment Usage are not 
subjected to any discount. 


Medical equipment Usage and 
consumables not listed in the price list will 


be priced as per the hospital policy and not 


for negotiation neither by the patient's nor 
his sponsored company. 


استخدام الغازات داخل اقسام المستشفي 


السعر الخدمة Service‏ 
30 اكسجين / لكل نصف ساعة minutes‏ 30 /02 
420 غازات التخدير بالعمليات- لكل نصف SunnyAnaesthetic gases usage per half an hour (Including‏ 
ساعة(شامل تحليل نسبة غازات التخدير اص gases analyzer)‏ 30261۳06116 
420 غازات التخدير بالعمليات- لكل نصف Baxter Anaesthetic gases usage per half an hour‏ 
ساعة(شامل تحليل نسبة غازات التخدير ) ب (Including 28861۳6116 gases analyzer)‏ 
420 غازات التخدير بالعمليات- لكل نصف Anaesthetic gases usage per half an hour‏ ۸۸۱۵۵۱۷۱6 


ساعة(شامل تحليل نسبة غازات التخدير )بيف 


المستلزمات متناهية الصغر ومستلزمات مكافحة العدوي 


السعر الخدمة 

000 مستلزمات متنهاية الصغر بالعمليات/ للعملية 

400 مستلزمات متنهاية الصغر القسطرة/ للإجراء 

400 مستلزمات متنهاية الصغر العناية/ لليوم 

400 مستلزمات متنهاية الصغر رعاية القلب/للیوم 

300 مستلزمات متنهاية الصغر اقامة عادية/لليوم 

100 مستلزمات متنهاية الصغر نهارية/لليوم 

400 مستلزمات متناهية الصغر بالرعايه المتوسطه/لليوم 


150 مستلزمات متناهية الصغر للإقامة بالطوارئ 


Medical Gases 6 


(Including anaethetic gases analyzer) 


Flat rate Micro-needles and infection 
control Supplies 


Service 
Flat rate in OR / per surgery 
Flat rate in cath lab / per procedure 
Flat rate in ICU / per day 
Flat rate in CCU / per day 
Flat rate in Ward / per day 
Flat rate in Day care / per day 
Flat rate in intermediate care / per day 


Flat rate in ER Accommodation 


ملحوظة :اسعار المستلزمات متناهية الصغر ومكافحة العدوي لاتخضع لاى خصم NOTE : No discount is applied on Flat‏ 


سجاده عمليات مانعه للاترية مزيب انزيمي 
مريلة بلاستيك نت 
شريط اختبار التعقیم - ورق التعقیم و رول 
شكاكات التعقيم 
خافض لسان رول مناديل 
كحول 9670 مناديل بتادين 
أسورة تعريف المريض 
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rate consumables. 


List of item : 


أقراص كلور مطهرة 
مطهرات الادوار 


بيتادين أزرق 
بيتادين أحمر 
سايديكس 

سائل معقم لليدين 


تلف التعملتات الجر انعر 


تم تعديل التصنيف ليشمل التدخلات الحديثة و كذلك الأستخدامات الجديدة للتقنيات التكنولوجية المستحدثه و ذلك للحفاظ على أمن و سلامة المريض و للوصول إلى خدمه طبية 
متكامله لصالح المريض فى كافة التخصصات الطبيه. 


أكواد التخصصات الطبية : 

1- جراحه عامه 

2 جراحة النساء والتولید 

3- جراحه أطفال 

4- جراحه مسالك بوليه 

5- جراحه التجميل 

6- جراحه المخ و الأعصاب 

7- جراحه الأنف و الأذن و الحنجرة 

8- جراحة العيون 

9- جراحة العظام 

0- جراحة اليد 

1- جراحة الأوعيه الدمويه 

2- جراحة الصدر و القلب 

3- جراحة الوجه و الفكين 

4- علاج الألم التداخلى 

أكواد تصنيف العمليات: 

1- عمليات بسيطه 

2- عمليات صغرى 

3- عمليات متوسطه 

4- عمليات كبرى 

5- عمليات ذات مهارة 

6- عمليات ذات طابع خاص 

7- عمليات متقدمه (دقيقه) 

8- عمليات متخصصه (ذات سعرخاص.. قبل إجرائها يتم الأتفاق مع إدارة المستشفى على الأسعار الخاصه بها ) 
9- عمليات ذات تقنيه عاليه او خبرة نادرة أو خبير أجنبى (ذات أكواد خاصه.. قبل إجرائها يتم الأتفاق مع إدارة المستشفى على الأسعار) 
0- العمليات الغير مدرجه فى هذا الدليل تصنف بمعرفة إدارة المستشفى 


1- يوجد بعض المسميات لاجراءات طبية يمكن استخدامها علي حسب الحالة الطبية بغض النظر عن التخصص الطبى 
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الجر احة العامة 


عملیات صغری 
استثصال زوائد جلدیه تحت مخدر 1385 5۱۳0 
استثصال ظافر غاتر مع او بدون خراج او ظافر مرتجع تحت مخدر 
استخراج جسم غریب سطعی بالاطراف 
خیاطه جرح قطعی سطحی تحت مخدر 
ازاله ناسور غرزی 
غیار جراجی تحت مخدر 
فتح خراج تحت مخدر 
فتح على وريد تحت مخدر 
فحص شرجی تحت مخدر ( اجراء منفصل ) 
منظار شرجی مع اخذ عینه تحت مخدر 
رفع حشو شرجی تحت مخدر 
ريط بواسير داخلیه تحت مخدر 
شق البواسير المتجلطه حول الشرج تحت مخدر 
فحص للبطن او فحوص اخری تحت مخدر 
توسیع الشرج تحت مخدر (اجراء منفصل) 
استصال كيس دهنى او شم او عرق او سیی او سنطه 
سحب تجمع دموی سطحی تحت مخدر 
منظار تشخيصى للمعده بالعمليات تحت مخدر 
منظارتشخیصی للقولون بالعمليات تحت مخدر 


5 تحت مخدر 


عمليات متوسطة 
غرز ثانويه (اجراء منفصل) 
اعاده فتح استكشافى للبطن (بعد عمليه) 
استثصال بواسير خارجيه 
استئصال كيس دهن او ورم بكيس الصفن 
اخد عينه بغرض التحليل الباثولوجى تحت مخدر 
استئصال جز لمنديل البطن 
استئصال شرخ شرجى مع او بدون قطع العضله القابضه 
استئصال ناسور شرجى منخفض 
استئصال ناسور عصعصى - او عجزى - او سرى مع او بدون خراج 
حقن بوتكس بالشرج 
استئصال اكياس دهنيه او سنطات متعدده تحت مخدر 
فتح خراج (بالفخد ,الاليه ,عصعصی ,الثدى ,الشرج ,الرقبه او الابط) تحت مخدر 
ايقاف نزيف بعد عمليه جراحيه 
استئصال ناسور بالثدى 
عينه من الغده الدرقيه تحت توجيه الاشعه 
استئصال قرحه بالشرج 
تفريغ براز متحجر من فتحه الشرج 


اخذ عينه من ورم بالئدی 
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عمليات متوسطة 
ازاله حصوه من قناه بالغده اللعابيه 
استتصال كيس (حوصلى) من الثدى 
فتح على زائده دوديه بدون استئصال 


اصلاح كيلويد / اوجرح قديم 


عمليات كبرى 

استئصال كامل للغدد اللبنيه / او ورم حميد بالثدى 
استتصال جزى للثدى 

استخراج جسم غريب عميق تحت توجيه الاشعه 

تصريف خراج بريتونى موضي 


استتصال الزائده الدوديه مع او بدون وجود التهاب برىتونی او 
التصاقات 


اخذعینه من البنکریاس او الکبد او اورام بالجهاز الهضمى (اجراء منفصل ) 
ترکیب انبوبه صرف للمراره 
اصلاح فتق سری او جار سری بدون ترکیب شبکه 
اصلاح عضلات جدار البطن المستقیمه 
اصلاح سقوط جزئی بالشرج 
ورم حمید ممتد بين العضلات 
عملیات ذات مهارة 
اصلاح فتق اربى او فخذی( مباشر او غير مباشر ) مع ترکیب شبکه 
استتصال تحفظی للثدی بدون الغدد اللیمفاویه (جهه واحده) 
تصریف خراج بالکبد او البنکرباس 
استئصال المراره بالجراحه 
عمل فتحه للتغذیه للمعده او الامعاء الرفیعه مؤقته او دائمه 
عمل الیوستوی او كولوستوي 


استثصال كيس بالقناه الدرقیه اللسانیه 


عملیات متوسطة 
استثصال ورم حمید من المستقیم عن طریق فتحه الشرج 
اصلاح تلیفات تحت الابط او الفخدین 


تفريغ خراج بالغده النكفيه 


عملیات کبری 


استثصال ناسور عصعوصی مرتجع او متشعب 
استثصال كيس من سطح الغده النکفیه 


استئصال بواسیر شرجیه داخلیه 


فك التصاقات انسدادیه حول الامعاء 


ترکیب دعامه بالمرئ 

تفریغ تجمع دموی او خراج من جدار البطن 
تفریغ تجمع دموی او خراج بين العضلات 
اصلاح جرح عمیق او متهتك 


اصلاح فتق اربى او فخدى بدون ترکیب شبکه 


رفع شبکه من جدار البطن (اجراء منفصل ) 
عملیات ذات مهارة 
فك تداخل الامعاء 


غلق ناسور بين الامعاء الدقيقه وبعضها وبين الامعاء الغلیظه بدون استتصال 
استئصال الزائده الدودیه بالمنظار 

قطع/ استثصال العصب السمبتاوی بالجراحه 

شریحه جلدیه 


اصلاح فتق سری او جار سری مع ترکیب شبکه جراحیا 
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استئصال غده اوغدد ليمفاويه للتحليل البائولوجی 

فتح استكشافى للبطن 

منظار تشخيصى بالبطن 

اصلاح الثدى بعد استئصال الورم 

استتصال بواسير او شرخ شرجی او ناسور شرجى بالتردد الحراري 
استئصال جيب بالقولون 

استئصال او اخذ عينه من الغده الليمفاويه بالحوض او الابط 
تفريغ تجمع دموى على البنكرياس 

استثصال الزائده الدوديه مع وجود حمل 


استئصال ناسور عصعصى بالتردد الحرارى 


عمليات ذات طابع خاص 
استئصال الغده اللعابيه تحت الفك (جانب واحد) 
استثصال جز او کلی للغده الکظریه 
اصلاح او استتصال قرحه بالمعده/ والاثتق عشر/او الامعاء منفجره او نازقه 
توصیل المری بالامعاء 
استکشاف للبطن لاستخراج جسم غريب 


شق العضله العاصره للقناه المراریه واصلاحها عن طريق الاثنى عشر 


اصلاح فتق جرای مع فك التصاقات وشد عضلات البطن مع او بدون ترکیب 
شبکه جراحیه 


اصلاح فتق بالحجاب الحاجز 


استثصال جزئ للامعاء مع اعاده توصیلها جراحیا 
توصیل الامعاء الدقیقه بالقولون اوالامعاء 
استتصال الطحال مع او بدون ريط دوالى المریء جراحياً 


اصلاح سقوط شرجی او بواسير باستخدام الدباسه الجراحیه 


عمل فتحه لاعلی المرئ من الرقبه 

استثصال ورم عمیق بالاطراف و ممتد حتی الاوتار و العظام 
استثصال ناسور شرجی منخفض مرتجع او متشعب 
استثصال ورم او ناسور بجدار البطن 

تصریف خراج تحت الحجاب الحاجز 

تفریغ خراج بالحوض او جار المستقیم او تجمع دموی 
استئصال کلی لمندیل البطن 

اصلاح فتق جراحی بدون شبکه 


استئصال المراره بالمنظار مع او بدون وجود التصاقات شدیده او التهاب بریتوی 


عملیات ذات طابع خاص 
استئصال فتق سرى او جار سری مع اصلاح عضلات البطن وترکیب شبکه 
استثصال ورم بالغدد اللیمفاویه بالبطن 
استتصال القولون مع عمل كولوستوي 
غلق کولوستوی مع اعاده التوصیل 
غلق ناسور بين القولون والمثانه 
استثصال ورم خبیث بالعضلات 
اصلاح تهتك بالکبد 
اصلاح ضیق بفتحه البواب للمعده / توصیل المعده بالامعاء 
استثصال ناسور بالمرئ 
عمل غرز للامعاء الدقیقه بسبب ثقب او جرح او رتج او اصابه او انفجار 
استثصال ناسور حدوه حصان او عالی 
اصلاح عضله قابضه للشرج 


127 


اصلاح فتق اربى مختنق او مرتجع او منحشر او منزلق مع تركيب شبكه جراحيه 


استكشاف على القنوات المراريه 


اصلاح فتق سرى او جار سرى مختنق اومرتجع مع او بدون تركيب شبكه 
جراحيه 


اصلاح فتق اربى بالمنظار مع تركيب شبكه 

اصلاح فتق جراحى مع تركيب شبكه 

استئصال الغدد الليمفاويه مع تشريح كلى او جزق بالرقبه 
استصال قرح من المستقيم عن طريق الشرج 

توصيل القولون بالشرج 


كي اورام بالتردد الحراري عن طريق الاشعة التداخلية بالعمليات 


استثصال كامل للفص السطح للغده النكفيه او استئصال جزء من الغده النكفيه 


استئصال كلى غده درقيه 


استتصال كلى او جزئى للثدى مع استئصال للغدد اللیمفاوبه تحت الابط للجانب 
الواحد 


اكالازيا المرئ بالجراحه 
عمل جيب من الامعاء الدقيقه وتوصيله باخر المستقيم 


استئصال المعده كليا او جزئیا مع توصيل المعده بالامعاء او المریء 


توصيل مباشر من القنوات المراربه داخل الكبد مع الامعاء الرفيعه اوتوصيل للقنوات المراربه 
تو من القنوات المراري مع لر تو ی 
خارج الكبد مع القناه الهضميه 


استئصال كيس على القناه المراريه 

توصيل كيس البنكرياس الى القناه الهضميه - المعده او الامعاء 
استئصال ورم من البنكرياس 

استتصال طولى للمعده بالجراحه 

اصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار 


اصلاح جدار البطن مع او بدون تركيب شبكه 


استئصال ناسور شرجى مهبلى 


اصلاح ضيق بفتحه الشرج برقعه ۸۵۳0۵۱25 

اصلاح او اغلاق ثقب بالقولون بالمنظار 

استتصال فص او جز للغده الدرقیه جراحیا 

اصلاح فتق سری او جار سری مع ترکیب شبکه بالمنظار 
غلق الیوستوی مع اعاده توصیل الامعاء الدقيقه 


استتصال ورم باللسان( کلی او جزئی) 


اصلاح فتق جراحی مرتجع مع فك التصاقات وتعویض جدار البطن بشبکه 


استتصال جزء او فص من الکبد 


استثصال اکیاس متحوصله من الکبد 

استئصال کامل للمستقیم مع جزء من القولون او کل القولون واعاده التوصیل 
استئصال جزء من القولون مع المستقیم والشرج 

استتصال کامل او جزق للقولون واعاده التوصیل 

ازاله الاحشاء الحوضیه 

استتصال الطحال بالمنظار 

استتصال طحال متهتك نتيجه لحادث 

استتصال الغده الکظربه بالمنظار 

شد بطن مع او بدون ترکیب شبکه مع شفط دهون 

استتصال العصب السمبتاوی بالمنظار 


استئصال الغده الجار درقیه (Parathyroidectomy)‏ 


128 


تدبيس المعده بالجراحه 

تحويل مسار المعده بالجراحه 

فك تدبيس معده بالجراحه او بالمنظار 

فك حزام المعده بالجراحه او بالمنظار 

استئصال ورم خبيث بالمراره مع او بدون استئصال جزق للكبد 


تحويل مسار المعده او الامعاء بالمنظار 


عمليات ذات سعر خاص 


استتصال اورام بالقنوات المراربه مع (مع - 5۵۱ - ۷ ) 

استتصال کلی او جزق للغده الدرقیه مع امتداد القفص الصدری (5:6۲6۵۱ 8۵۳۵) 
استتصال اورام من الكبد 

استثصال طولى للمعده بالمنظار 


استتصال کامل او جزق للمرئ مع او بدون اصلاح ناسور بين المرئ والقصبه 
الهوائيه 


اصلاح ارتجاع المريء بالمنظار او التردد الحرارى 


استثصال البنکرداس شبه کامل مع استئصال کلی للاثنی عشر واستئصال کامل او 
جزن للمعده (عملیه ویبل) 


عملیه اصلاح القنوات المراربه المرتجعه بعد جراحه سابقه 


تدبیس المعده بالمنظار او تصغير المعده بالمنظار 


تعدیل وضع حزام المعده بالمنظار 

استعاده تحویل مسار بالجراحه 

استتصال جزئی لغده درقیه مرتجعه 

استتصال دوق للامعاء الدقیقه مع اعاده توصیلها بالمنظار 


استثصال اورام بالبطن خلف الغشاء البربتونی 


عملیات ذات سعر خاص 
ترکیب حزام معده بالمنظار 


استثصال کلی للغده الدرقیه والغدد الیمفاوبه مع تشریح كلى او جزی للرقبه 


اكالازيا المريء بالمنظار 


استتصال جز اوكلى للقولون بالمنظار الجراحي 


التسخین الحراری لعلاج اورام الغشاء البريتوني 
استتصال اورام مرتجعه بالجهاز الهضمي 


استتصال المعده کلیا او جزئیا مع توصیل المعده بالامعاء او المریء 
بالمنظار 
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النساء و التوليد 


عمليات صغرى 
اخراج المشيمه بعد الولاده 
توسيع عنق الرحم 
غرز تحت مخدر 
توسيع عنق الرحم مع تركيب قسطره رحميه 


فتح خراج بغده البارثولين 

عمليه توسيع وكحت ( عينه ) 

استئصال زوائد لحميه بالعجان او المهبل / اوكيس دهنى 
فحص تحت مخدر 


حقن كيس الجنين داخل الرحم باستخدام السونار 


عمليات متوسطة 
عمليه توسيع وكحت ( اجهاض ) 
عمليه ربط عنق رحم ( شيروت كار ) عن طريق المهبل 
استئصال زوائد لحميه بعنق الرحم 
عمليه ربط انابيب تعقيم 
استئصال كيس بالمهبل 
ازاله غده البارثولين 


فتح غشاء البکاره او اصلاح جرح نتيجه فض غشاء البكاره 


عملیات کبری 
عملیه ولاده تؤام ولاده طبیعیه 
عملیه حمل خارج الرحم عن طریق البطن 


تصلیح عنق الرحم 


عملیات صغری 
فحص وتوسیع بدون جراحه للمهبل 
فك رياط عنق الرحم 
فك غرزتحت مخدر 
ترکیب لوب - او ازاله لوب تحت مخدر 
اشعه بالصیغه على الرحم تحت مخدر 
1 عنق رحم 
عینه من عنق الرحم تحت مخدر 


اصلاح العجان بعد الولاده 


عملیات متوسطة 
استتصال حاجز المهیل 
تثبیت المبیض على جانب واحد او الجانبین 
عینه من المبیض 
بزل سائل بالحوض اوالبطن عن طريق المهبل بواسطه الموجات فوق الضوئیه 
تفریغ تجمع دموی بالحوض بالمنظار (اجراء منفصل) 


فك التواء بالمبیض (اجراء منفصل) 


عملیه ولاده طبیعیه مع او بدون الجفت او الشفاط او بالمقعده او شق العجان ... 


عملیات کبری 
عملیه تصلیح العجان 
استتصال اورام بارئولین 
ازاله مشیمه محتجزه بعد الولاده 25 اسبوع 


عینه من ورم خلف الغشاء البربتونی 
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ريط انابيب بالمنظار 

قيصريه لاستخراج جنين متوفي 

استخراج لوب عن طريق البطن جراحه او منظار 
استئصال قناه فالوب جراحيا على جانب واحد 


غرز بالمثانه بعد اجراء عمليه قيصريه متكرره 


عمليات ذات مهارة 


عمليه ربط عنق الرحم عن طريق البطن 


استئصال الرحم من البطن مع او بدون استثصال الانابيب و المبايض 
لغير الاورام 


استتصال اورام ليفيه بالرحم 

كيس او ورم بالمبيض ( حميده فقط ) استتصال الورم او المبيض 
منظار بطن جراحى 

عمليه تسليك الابواق 

استئصال ناسور شرجى مهبلى 

تصليح سلس بولى جراحياً 

استئصال الرحم بعد عمليه ولاده 

تصليح سقوط بجدار المهيل امامی او خلفى او الاثنين 

کی المبيضين بالمنظار 


استعدال الرحم للامام 

منظار رحمی مع او بدون کی بطانه الرحم - استثصال زوائد رحمیه 
اصلاح ثقب بجدار البطن 

فك التصاقات بين الرحم والامعاء او المثانه 


تفریغ حمل عنقودی من الرحم 


عملیات ذات مهارة 


استتصال عنق الرحم 


حمل خارج الرحم بالمنظار مع او بدون استثصال قناه فالوب 
اصلاح تمزق الرحم اثناء الولاده بفتح البطن 

استئصال قناه فالوب بالمنظار 

استئصال حمل خارج الرحم بجدار البطن بجرح قیصربه سابقه 
فتح البطن وعمل غرز بالرحم 

رفع لولب بتجویف البطن عن طریق المنظار 

استتصال غده لیفاونه 

استئصال قرن من الرحم ۲۱۵۲۲ 


منظار تشخيصى للبط: 
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عمليات ذات طابع خاص 
عمليه اورام خبيثه بالمبيض 
استئصال المهبل 
استئصال ناسور بولى مهبلى 
استتصال مبيض او كيس على المبيض بالمنظار 


استتصال ورم ليفي من الرحم بالمنظار 


استئصال جذری للرحم 
عملیه ازاله الاحشاء الحوضیه 


استتصال کامل للفرج للسرطان 


عملیات ذات سعر خاص 


عملیه فارتیم 


جزااحة الاظفا 
عملبات صغرى 
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طهاره بمخدر لاقل من 12 سنه 


عمليات متوسطة 
توسيع مخرج مجرى البول 
حقن سقوط شرجی 
فتح خراج تحت مخدر (اطفال) 


استئصال ناسور جلدى 


عمليات ذات طابع خاص 
تصليح سقوط كامل للرحم او المهبل مع تعليقه بالاريطه بالبطن او بشبكه 
تصريف تجمع دموى للحوض جراحيا عن طريق المهبل 
تصليح سلسل بولى بالمنظار 
استئصال الرحم من المهبل مع او بدون استئصال المبايض [ا.ل/ا. 


قيصريه مع مشيمه ملتصقه او منزاحه Placenta Acreta/Previa‏ 


استتصال رحم بالمنظار 


استکشاف على البطن واستثصال ورم لیفی منفجر 


عملیات ذات سعر خاص 


استتصال لحمیه بالشرج 

رد انسداد معوی تلیسکوبی باشعه هوائیه 
استئصال ناسور شرجی منخفض 

كيس دهن على العضو الذكرى 
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عمليات كبرى 
استتصال الزائده الدوديه جراحيا 
تصليح فتحه الشرج سفلى 
حصوه بمجرى البول بالمنظار 
حصوه بالكلى جراحيا 
اصلاح فتق اربى خلقى ناحيه واحده فقط اکبر من 3 شهور 
قيله مائيه 


اصلاح فتق اربى بدون شبكه 


عمليات ذات مهارة 
توسيع مرئ بالمنظار 
استتصال الطحال 
استئصال مراره بالمنظار 
استثصال جزء من قولون مع غدد لیمفاویه 


اصلاح انسداد معوی او فك التواء او التصاقات او تداخل الامعاء 
او استصال جز للامعاء الدقیقه او المنظار 


فتق بالحجاب الحاجز 

توصیل كيس بنکرباس بالمعده 
استئصال جز او کلی للکلی 

اصلاح وتجمیل حوض الکلی لغير الاورام 
استئصال الغده فوق الكلويه بالچراحه 
اصلاح وضع القضيب وكيس الصفن 
غلق کلوستوی 


استئصال مبيض/ ورم حميد اوكيس على المبيض 


عمليات كبرى 
اصلاح فتق سرى بدون شبكه 
منظار مثانه او حالب 
استخراج حصوه المثانه بالمنظار 
اصلاح طهاره 
فتح خراج بالبطن 


توسيع عنق المثانه بالمنظار 


عمليات ذات مهارة 
زرع حالب بالامعاء 
ازاله ضيق وزرع حالب واحد بالمثانه 
حصوات مرتجعه بالحالب 


اصلاح ناسور بالمثانه 
استئصال جيب بالمثانه 


اصلاح تمزق مثانه عن طريق مجرى البول 

عمليه استكشاف للبطن (اجراء منفصل) 

اصلاح عيب هيبوسيديس او ابيسيديس مرحله ثانيه 
تثبيت / تنزيل خصيه معلقه بالجراحه (جانب واحد) 
تصليح بالشرج 

عمل كلوستوبى او فتحه شرجيه جانبيه 

استصال كيس او ورم سحاق خلقی بالظهر اوعصعصى 


اصلاح فتق اربى خلقى فى حدیثی الولاده حتى 3 اشهر 
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استئصال ناسور درق لسانى 

استئصال حويصله خلقيه على الحاجب 

استئصال الزائده الدوديه بالمنظار 

اصلاح فتق سرى/ او جار سرى مع تركيب شبكه جراحيه 
اصلاح ضيق بفتحه البواب للمعده/ او توصيل المعده بالامعاء 


اصلاح هيبوسبيديس او ابيسبيديس 


عمليات ذات طابع خاص 
اصلاح وصله المرئ و المعده 
اصلاح عنق مثانه وزرع حالب 
اعاده اصلاح عيب مجرى البول او انحناء مجرى البول 
تصليح ابيسبيديس او هيبوسبيديس (مرحله اولى ) 
اصلاح فتق خلقى بالحجاب الحاجز 


اصلاح فتق اربى مختنق اومرتجع مع او بدون تركيب شبكه 


عمليات متقدمة 
استئصال وتوصيل جزء من حالب 
استئصال ورم بالبطن 
اصلاح انسداد قنوات مراريه 
اصلاح كلى لتضخم القولون 
اصلاح كلى للمثانه البوليه Vesica‏ ۴6۲۵012 
اصلاح ناسور بين المستقيم والمثانه 
اصلاح ناسور بالمرئ او / و القصبه الهوائيه 


استتصال ورم سرطانى بالكلى 


توصيل الوريد الطحالى بالوريد البابى الكبدى 
اصلاح فتق اربى مرتجع او مختنق 
استخراج حصوه بالجهاز البولى جراحياً 
استخراج حصوه بالجهاز البولى بالمنظار 


استثصال الزائده الدوديه جراحيا عن طريق السرة Transumbilical‏ 


عمليات ذات طابع خاص 
اصلاح فتق سرى او جار سرى مختنق مع او بدون شبكه 
استئصال ورم بالغدد الليمفاويه بالبطن 
تصليح الشرج ۸۳۵0۱350۷ 
استکشاف علی البطن بالمنظار ( اجراء منفصل ) 


تثبیت او تنزيل خصیه معلقه بالمنظار (جانب واحد) 


عملیات منقدمة 
توصیل قولون بمستقیم بالدباسه 
زرع مرئ باستخدام جزء من القولون 
استتصال حصوه متشعبه بالگی 
استثصال الغده فوق الكلويه بالمنظار 
استصال ورم سرطانی من الکلیه 
استصال اکیاس من على البنکریاس 


اصلاح وتجمیل تغیرات فى الاعضاء التناسیلیه نتيجه اضطرابات هرمونیه 
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جرااحة المسالك 


عمليات صغرى 
توسيع مجرى البول 
اخذ عينه من الخصيه 
رفع حشو من البروستاتا 

عمليات متوسطة 


منظار لاخذ عينه من جدارالمثانه (بالجفت) 

تثبیت انبوبه بالمثانه / قسطره قوق العانه بالمثانه 

منظار تشخیصی لمجری البول والمثانه اجراء منفصل 

اشعه صاعده على حالب بالعملیات 

اصلاح فتحه مجری بول اماى 

استئصال حویصلات الحبل المنوی او كيس دهن او ورم بالحبل المنوی 
استثصال حویصلات خصیه 

تثبیت انبوبه بالكلي 


بزل جدار الصفن 


عملیات کبری 
منظار لاخذ عینه من ورم بالمثانه بالقاطع الکهربای 
استخراج حصوه بالمثانه بالمنظار 
استکشاف واصلاح المثانه رتق تمزق المثانه 
شق عنق المثانه او البروستاتا بالمنظار ( القاطع الكهرياق) 
استثصال كيس من الکلی 
استکشاف على الکلیه 
تسليك التصاقات حول الحالب 
تعويض جزء من المثانه بواسطه مندیل البطن 


استتصال قیله مائیه 


عملیات صغری 
ترکیب قسطره بولیه تحت مخدر 
رفع انبوبه كلي 


(ESWL) 


عمليات متوسطة 

استئصال كيس دهنى/ ورم بكيس الصفن 
طهاره بمخدر لاكبر من 12 سنه 

رفع دعامه من الحالب بالمنظار 

استئصال ورم دهنى من القضيب 

تعديل وضع شريط بالمثانه 

شق مجرى البول بالمنظار 

استكشاف على الخصيه (اجراء منفصل) 


تفريغ خراج بالخصيه 


استتصال البريخ 

ربط دوالى بالخصيه بشق جدار البطن او القناه الاربيه مع او بدون تشريح الحبل المنوي 
رفع جهاز تعويض بالقضيب 

استكشاف واصلاح انفجار بالخصيه 

استئصال خصيه لغير الاورام 

تثبيت الخصيه متحركه بكيس الصفن 

تركيب خصيه صناعيه 


فك التواء بالخصيه 
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استئصال دوالى بالخصيه جراحيا مع او بدون تشريح الحبل المنوي 
اصلاح ناسور بكيس الصفن 

تركيب دعامه فى الحالب بالمنظارمع او بدون التوسيع 

تركيب 01 بالحالب بالمنظار 

شق فتحه الحالب او شق فتحه جيب بالمثانه بالمنظار بالقاطع الکهرباق 
ازاله صمام بمجرى البول خلفى (ى وقطع ) 


استخراج حصوه من مجرى البول بالمنظار 


تفريغ خراج حول الكلى 

عمليات ذات مهارة 
استئصال كلى او جزئی للكليه لغير الاورام 
استئصال جيب بكاس الكلى 


استخراج حصوه من الحالب بمنظار الحالب الصلب مع او بدون تركيب دعامه او قسطره 
حالب 


استئصال ورم من المثانه بالمنظار القاطع الكهربى احادى القطب 
استئصال جزء او جيب من المثانه 

حقن بوتكس بالمثانه 

تصليح السلس البول للنساء بالجراحه او شريط 

غلق ناسور بمجرى البول 

استئصال فص من البروستاتا 

خراج بروستاتا بالمنظار 

استتصال بروستاتا بالمنظار بالقاطع الكهرياق احادی القطب 
توصيل قناه منويه بالبريخ 

فك التواء بالخصيه مع تثبيت الخصيه 


استئصال جزنی للقضيب 
خياطه تهتك فى القضيب 


استخراج حصوه من الحالب جراحيا 


استئصال غرغرينا جزئيه بكيس الصفن تحت مخدر عام 
اخذ عينه من ورم بالحالب بالمنظار 

اصلاح ضيق امای بمجرى البول بدون شريحه 
استئصال قیله مائيه بجمیع انواعها 

استخراج حصوه من المثانه جراحياً 

استتصال ورم حميد او کیس من البریخ 


شق مجری البول بالقاطع ثناق القطب 


عملیات ذات مهارة 
اصلاح انتصاب مستمر بالقضیب بعمل وصله بين النسیچ الکهفی والاسفنجی 


تفریغ تجمع حول الکلی جراحیا 

استتصال كيس دهنی من على العضو الذكري 

ربط او تدبیس دوالی الخصیه بالمنظار 

تسليك التصاقات حول حوض الکلی على جانب واحد 
منظار حالب (اجراء منفصل ) 

استتصال دوالی بالخصیه بالمنظار او بالمیکروسکوب مع او بدون تشریح الحبل المنوي 
ريط اوعیه لیمفاوبه بالکلی 

خصیه معلقه بالجراحه او بالمنظار 

کی قرحه من المثانه بالمنظار 

تفتیت الحصوه بالموجات التصادمیه بمنظار الحالب 
اصلاح انتصاب مستمر للقضیب 

اصلاح ضيق امای بمجری البول بشریحه 


تفتيت حصوه حالب او مثانة بالليزر باستخدام المنظار الصلب مع او 
بدون تركيب دعامه 


استتصال ورم بالمثانه بالمنظار بالقاطع الکهربانی (ثنائى القطب) 
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اصلاح عيب خلقی بمجرى البول ( مرحله ثانيه ) 
اعاده توصیل مجری البول 
استئصال جزء من حالب مع اعاده توصیله 


ایقاف نزیف بالمثانه البولیه بالمنظار او ایقاف نزیف بعد عملیه بروستاتا بالمنظار 


استخراج حصوة من الكلى بالمنظار ۴6۱۷۱ 


عملیات ذات طابع خاص 
تکبیر او تخلیق مثانه من الامعاء 
تشریح واستتصال غدد لیمفاوبه من الحوض 
اصلاح تشوه بفتحه مجری البول ۳۲۱۷۵0502۵15 - Epispadius‏ 
ترکیب جهاز تعویضی للقضیب 
استتصال کلی للخصیه للاورام 
ترکیب صمام صناعی للتحکم فى البول 


تصلیح السلس البولى للذ کوریواسطه شریط 
اعاده توصیل الحالب مع او بدون شریحه من المثانه 


الغاء عملیه تحويل المثانه واعادتها للاصل 
اصلاح حوض الکلی جراحبا 
استتصال كيس على الکلی بالمنظار 


استتصال حصوه من الكلى جراحیا 


عمليات متقدمة 
استئصال المثانه البوليه جذرى مع تحويل الحالبين 
تخليق مثانه بجزء من الامعاء مع زرع الحالبين 
اصلاح حوض الکلی بالمنظار 
ناسور بولى معوى 
ترقيع حالب بطريق الامعاء 


استئصال جذرى لسرطان البروستاتا بالجراحه 


شق مجرى البول بالليزر باستخدام المنظار الصلب 
استتصال اورام من المثانه او الحالب بالليزر باستخدام المنظار الصلب 
تفتیت حصوه بمجری البول باللیزر 


رفع عنق المثانه بالجراحه 


عملیات ذات طابع خاص 
استتصال بروستاتا جراحباً (ورم حمید) 
ترقیع للقضيب حاله البیرونی 
استکشاف واصلاح تهتك بالكلى 
تثبیت للکلیه او رفع للكليه من الحوض جراحیا 
زرع الحالب بالمثانه 
استئصال البروستاتا بالمنظار بالقاطع الکهریانی ثناق القطب (التبخبر) 
استئصال الکلیه و الحالب جراحیا 


تفتیت و استخراج حصوه من الکلی او الحالب باستخدام المنظار المرن 
مع او بدون ترکیب دعامه 


تسليك تلیفات حول الکلی او الحالب خلف الغشاء البربتوني 
اصلاح ضیق بمجری البول الاوسط او الخلفی بدون شریحه 
انزال خصیه معلقه بالبطن بالمنظار الجراحي 


رفع عنق المثانه با لمنظار 


اصلاح ضیق بمجری البول الاوسط او الخلفی مع شریحه 
ترکیب جهاز تعویضی للقضیب ( للمره الثانیه ) 
استتصال جذری للکلی مع او بدون الحالب 
زرع حالب بالمنظار الجراي 

استصال کلی للمثانه البولیه بالمنظار الجراحی 


اصلاح حوض الكلى بمنظار البطن 
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استخراج حصوه متشعبه بالكلى تثبيت للكليه او رفع للكليه من الحوض بالمنظار 


استئصال ورم من الكلى جراحيا 


عمليات ذات سعر خاص عمليات ذات سعر خاص 


استتصال ورم سرطانی مرتجع بالكلى اعاده تكوين الاعضاء التناسليه الخارجيه 


استئصال جذرى لسرطان البروستاتا بالمنظار الجراحي استئصال الكلى مع او بدون الحالب بالمنظار 


استئصال ورم من الكلى بالمنظار 


جراحة التجميل 
عمليات متوسطة عمليات متوسطة 

حقن دهون رفع ثدى صناعى (سيليكون) 
شد الرقبه بالخيوط غيار على جرح متهتك كبير تحت مخدر 
شد الخدود بالخيوط اصلاح جرح قطنى باللسان 

عمليات كبرى عمليات كبرى 
تنظيف قرحه فراش تحت مخدر صنفره الوجه 
بناء السره اصلاح ندبه قديمه 
رفع رقعه وريديه شفط دهون حتى 3 لتر 
تصليح انكماش جلدى بواسطه 72 استئصال ورم دموى سطح او وحمه دمويه 
تصليح بتر طرف الاصبع الواحد مع ترقيع جلدى اصلاح بارنبه الاذن على جانب واحد 
استئصال اصبع زائد بدون نقل اوتار استئصال اورام جلديه متعدده لتحليلها 
3 حله ثان عملیه 3 مکان بترا اسطه 
فصل شريحة ( مر نيه ) بعد عمليه تصليح مكان بتر اصبع بوا اصلاح اذن الوطواط (اذن واحده) 
شريحه ( المرحله الاولى ) 
اصلاح ندبه كيلويد حتى 1 سم كيس دهنى بالوجه 
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عمليات ذات مهارة 
استئصال قرحه قارضه بدون ترقيع جلدی 
زرع جهاز ممدد للانسجه 
اصلاح / خیاطه جرح بالوجه 
اصلاح کسور بالوجه او الفك بواسطه سلوك ( للکسر الواحد ) 
اصلاح انکماش جلدی مع عمل ترقیع جلدی 
ترقیع جلدی 
ترقیع لعظام الانف 
اصلاح تشوه بالانف 
تقویم حاجز نی 
ت الحجاج ا 
اصلاح شفه ارنبيه مفرده 
شد الرقبه جراحيا 
شد الخدود جراحيا 
فصل اصبعين فى اليد الواحده 
تصليح بتر طرف اكثر من اصبع مع ترقيع جلدى 
استئصال ورم من العين مع استعمال شرائح موضعيه 


تجميل الذقن 


عمليات ذات طابع خاص 
اخذ رقعه عصبيه 


رفع جهاز ممدد للانسجه مع عمل شريحه موضعيه 
اصلاح اوخياطه جرح متهتك بالوجه 

اصلاح او اعاده تكوين وتر باليد بواسطه رقعه وتريه 
بناء الابهام ( بدون جراحه ميكروسكوبيه ) مرحله اولى 
بناء الاذن الكامل ( المرحله الواحده ) 


بناء الانف كامل جراحيا ( المرحله الواحده ) 


عمليات ذات مهارة 
شربحه جلديه واحده 
عمل انبوبه جلديه او فصل انبوبه جلديه 
عمليه شد البطن بدون شفط دهون 
شد الذراعين او الفخذين بدون شفط دهون 
تصغير تضخم الثدى فى الذكور 
شد او اصلاح الجفون 
شفط دهون اكثر من 3 لتر 
تجميل الانف 
اصلاح ندبه كيلويد من 1 سم حتى 3 سم 
اصلاح غضاريف الانف برقعه غضروفيه بعد اصلاح شفه ارنبيه 
استئصال وحمه صبغيه من الجلد 
شريحه جلديه حساسه بالاصبع 
تركيب ثدى صناعي 
رفع او تكبير الثدي 
تجميل الارداف 
تصغير حلمه الثدى 


اصلاح الثدى بعد استئصال الورم 


عمليات ذات طابع خاص 


تصليح مكان البتر بواسطه شریحه جلديه من اصبع لاخر او نفس الاصبع 
او من جلد اليد ( المرحله الاولی ) 


شريحه عضلیه شریانیه عکسیه الدمویه 

اصلاح كسر بالفك العلوی او السفلی بواسطه شرائح ومسامير ( للكسر الواحد ) 
زرع عظام الفك بدون اوعیه دمويه 

اصلاح شق اللثه مع زرع عظام 

فصل اکثر من اصبعين فى اليد الواحده 


تصليح العيوب الخلقيه بالاصابع بدون بناء الانسجه 
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بناء الشفه ( المرحله الواحده ) 

ترقيع عظمى فى الجمجمه او قاع العين او الفك ( للمكان الواحد ) 
اصلاح شق خلقى بسقف الحلق 

اصلاح ندبه كيلويد اكثر من 3 سم 

ترقيع جلدى بمساحه حتى 9610 


رقعه جلديه كامله السمك 


عمليات متقدمة 
استئصال ورم بالفم وبناء قاع الفم 
استخدام الليزر لتجميل الجفون 
اصلاح شق كامل لسقف الحلق او شق مرتجع 
ترقيع لعظام الوجه ( للمكان الواحد ) 
بناء الثدى ( المرحله الواحده ) 
اصلاح شفه ارنبيه مزدوجه 


ترقيع جلدى بمساحه اكثر من 9610 


جراحة المخ و الاعصاب 
عمليات صغرى 


سحب عينه او بزل او قياس ضغط او حقن عقار بسائل النخاعی الشوی 


عمليات متوسطة 
فتح مصراعى الجمجمه 
تركيب قسطره لتصريف السائل النخاعی القطنی 
رفع الجمجمه بعد عمليه بالمخ 0۲3016610۳0۷ - 


عمل ثقب بالجمجمه للحقن او البزل 


استتصال اصبح زائد مع تصلیح العظام او الاوتار 
شد الجزء السفلی من الجسم جراحیا 
شد الذراعین او الفخذین مع شفط الدهون 


عملیه شد البطن مع شفط الدهون 


شریحه جلدیه عضلیه 
عملیات متقدمه 
نقل شريحه جلدیه بالمیکروسکوب 
وصل شربانین بوریدین باصیح 
شد الوجه كاملا 


تصليح العيوب الخلقيه بالاصابع مع بناء انسجه ميكروسكوبيا 
زرع عظام الفك بطريقه توصيل الاوعيه الدمويه 


عمليات صغرى 


عمليات متوسطة 
رفع مثبت فقرات خارجى على الجلد 
بزل عبر الجلد لتكيس او تجمع او سائل نخاءي 


رفع درنقه خارجيه بالمخ 
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عمليات كبرى 
رفع صمام مخ 
استثصال ناسور بالظهر 
استثصال عقده عصبیه 
حقن ماده البوتوکس بالعضلات فى العملیات 


حقنه اختباربه للعصب السمبتاوی 


عملیات ذات مهارة 
استخراج جسم غريب بالحبل الشوى او القناه الفقريه 
اخذ عینه من المخ او المخیخ 
استکشاف العصب السابع بالوجه 
اصلاح ناسور السائل الشوى الفقری 
تفريغ تجمع دموی فوق او تحت الام الجافیه عن طريق ثقب الجمجمه 
قطع فرع من عصب مخي 


ى اعصاب الحبل الشوى بالتردد الحرارى للمستوى الواحد 


عمليات ذات طابع خاص 
اصلاح قيله سحائيه نخاعيه بالمخ 
اصلاح قيله سحائيه نخاعيه بالظهر 
ترقيع عظام الجمجمه 
تفريغ سائل من غده نخاميه 
عينه من ورم بالمخ باستخدام جهاز استريوتاكسى ( للتحليل البائولوجی ) 
رتق الام الجافيه عن طريق الانف بالمنظار 
تركيب صمام قطن بیرتونی 
استئصال او استکشاف العصب السمبتاوي 
حقن فقره واحده متهالکه بالاسمنت العظمی 
تفریغ خراج ملاصق او تجمع دموی للعمود الفقری 


توسيع القناه العصبيه مع رفح الضغط عن جذور الاعصاب مستوی 
واحد (اجراء منفصل) بدون ميكروسكوب 


عمليات كبرى 
تركيب درنقه خارجيه بالمخ 
رفع شريحه او شبكه من الجمجمه 


استئصال كيس دهن بجانب العمود الفقری 


عمليات ذات مهارة 
استئصال ورم بعظام الجمجمه 
رفع كسر منخفض بالجمجمه 
اطاله العمود الفقرى 
اعاده ملء مضخه البكلوفين بمساعده جهاز الاشعه 
تركيب صمام بين التجويف المخى والبريتوني 


اعاده زرع عظمه الجمجمه 


عملیات ذات طابع خاص 
ترکیب صمام مبرمج لحالات استسقاء المخ 
ترقيع الام الجاقيه 
تركيب شبكه لعظام الجمجمه 
تفريغ تجمع دموى فوق او تحت الام الجافيه عن طريق فتح مصراعى الجمجمه 
تفريغ تجمع دموى خارج الام الجافيه بالعمود الفقرى 
استئصال ورم حميد بالجمجمه ضاغط على المخ 
استئصال غضروف فقرى بدون ميكروسكوب (مستوى واحد) 
رفع جزء من الجمجمه لتقليل الضغط على المخ 
استئصال التكيس السحاق بالمخ arachnoid cyst excision‏ 


رفع مثبتات معدنيه او غير معدنيه من العمود الفقري 


تركيب مضخه البكلوفين بالحبل الشوي 
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تثبيت فقرات بمثبتات معدنيه مستوى واحد بدون ميكروسكوب 


استئصال كيس ملاصق اوورم جار العمود الفقرى 


عمليات متقدمة 


استئصال تشوه شریانی وریدی بالمخ /الحبل الشوى ۵۱/۱۸ 
استئصال غضروف بشق صدرى 

استئصال ورم على الغده النخاميه بالمنظار 

ربط تمدد شرايين المخ بكليبس مستديم 

رفع ضغط من وعاء دموى على عصب مخى 

Cavernous 15‏ - عمليات الجيب الكهفى 

عمليه بالحبل الشوى للسيطره على الالام 

تفريغ او استئصال خراج بالمخ او المخيخ 

ايقاف نزيف ااو تفريغ تجمع دموى داخل نسيج المخ 
استتصال غضروف فقرى بميكروسكوب للمستوى الواحد 


استئصال غضروف فقرى جراحيا( اكتر من مستوي) بدون ميكروسكوب 


استئصال غضروف فقرى مرتجع للمستوى الواحد 


اصلاح تعظم الدروز البارز لعظام الجمجمه Craniocynostosis‏ 


التحام فقاری بمثبتات معدنیه (اکتر من مستوي) 


عملیات ذات سعر خاص 
عملیات التحفیز العمیق للمخ 085 
زرع غضروف صناعی ذو مواصفات خاصه 
ترکیب فقره صناعیه بالکامل عن طریق شق امای او جانی 


عملیات قاع الجمجمه 


تثبیت فقرات بمثبتات غير معدنیه مستوی واحد (قفص) بدون میکروسکوب 


استئصال صفائح عظمية للمستوي الواحد 


قطع جذور عصب مخي 


استئصال غضروف فقری او التحام فقری او تثبیت فقرات بواسطه مسامیر( بدون فتح جراحی من 
خلال الجلد) بالمنظار للمستوی الواحد 


رفع ضغط عن العصب السابع بالمخ بمیکروسکوب 
استتصال ورم من او حول عصب طرف 

۲0 06۳۷۱۵1 استتصال ضلع عنقى زائد 

استئصال عظمه ادونتوید من الامام بالمیکروسکوب 
قطع وظیفی لاعصاب مخيه 

اصلاح انسکاب السائل الشوی من الجمجمه او الانف 
استتصال فقره او ورم عظمی بالفقرات 

کی غضروف قطن بالتبخیر بواسطه التردد الحراری 
استخراج جسم غريب من داخل الجمجمه 

عملیه عن طریق استخدم منظار المخ ۴۲۷ 


توسیع القناه العصبیه رفع الضخط عن جذور الاعصاب اکتر من مستوی بدون 
میکروسکوب 


توسيع القناه العصبيه مع رفح الضغط عن جذور الاعصاب مستوی واحد 
احزام لقصل كالمركرد ب 


عمليات ذات سعر خاص 
ترقيع الاعصاب الطرفيه بالميكروسكوب برقعه صناعيه او برقعه من عصب طرفي 
استئصال اورام المخ-اورام الحبل الشوي-جراحات المخ للصرع 
استئصال الغده النخاميه بالجراحه 


التحكم فى بؤر صرع بالمخ عن طريق تحفيز العصب الحائر ۷١5‏ 
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جراحة الانف والاذن والحنجرة 
عمليات صغرى 

کی نزيف انف تحت مخدر 

فك التصاقات داخل الانف 

غيار جراحی تحت مخدر 

غلق فتحه الشق الحنجرى 

تفريغ تجمع ( رشح ) خلف طبله الاذن 


ايقاف نزيف بعد عمليه لوز ولحميه 


عمليات متوسطة 
تغيير صمام للكلام 
تصليح كسر بعظام الانف 
فتح للجيوب الانفيه 
استتصال اللوزتين اقل من 12 سنه 
عينه من البلعوم الانفى 
استئصال حويصله بلعوم انفی 
استخراج حصوه من القناه اللعابيه من الفم 
عينه من اللسان للتحليل الباثولوجي 
شق طبله الاذن 
تركيب انابيب بالاذن للناحيه الواحده او للناحيتين 
عينه من الاذن الوسطى بميكروسكوب 
ناسور بالاذن 
شد سقف الحلق 


عمليات صغرى 
عمل او رفع حشو خلفی للانف بالمنظار 
حقن كوريتزون بالاذن الوسطى بالمنظار 
تغيير انبوبه حنجريه 
رفع دعامه قناه دمعيه 


رفع انبوبه تهويه بالاذن 


عمليات متوسطة 
استخراج جسم غريب من الحنجره بالمنظار 
استخراج جسم غريب من الاذن بالمنظار 
عينه من الجيوب الانفيه بالمنظار 
منظار بلعوم مع او بدون عينه 
فتح خراج انف او اذن بمخدر 
فتح خراج اللوزتين بمخدر 
استئصال جزء من اللهاه 
سحب تجمع دموى بمخدر 
تصليح كسر بالحاجز الانفي 
منظار مباشر للحنجره 
ى غضاريف الانف 
استئصال لحميه خلف الانف بالجراحه 
اصلاح جرح قطى لسقف الحلق 


استتصال اللوزتين بالکوبلاشن 
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عمليات كبرى 
استكشاف وى لنزيف الانف بالمنظار 
استئصال ورم حميد بالحلق 
ترقيع ورتق ثقب بالحاجز الانفى من الانف 
استئصال كيس جيب انفى اعلى العين 
استئصال كيس تشعبى ( برانكيال ) بالرقبه او استئصال ناسور بالرقبه 
استعدال الحاجز الانفى 
استئصال اللوزتين اكبر من 12 سنه 
اصلاح قناه الاذن الخارجيه 
غلق جراحى لفتحه فى القصبه الهوائيه برقعه جلديه 
استئصال محاره فقاعيه بالانف 


رفع الضغط عن العصب البصرى 


عمليات ذات مهارة 
استئصال الغضروف الطرجهالى بالليزر او الميكروسكوب 
توسيع تجويف انف من الخلف 
منظار وطق للائف والجيوب الأتقية < 2265 
كيس وناسور بالجيب الفى 
استئصال ورم كيس مخاطى او صديدى بالجيب الانفى بالمنظار 
جراحه بالمنظار للجيب الوتدى 
جراحه بالمنظار للجيب الجبهی 
شق الجيب الجبهى خارجيا 
ربط الشريان الفى عن طريق الجيب بالمنظار 
تركيب انبوبه دمعيه بمنظار 
ترقيع طبله اذن 
رت خراج اب النذوي نع 


استثصال نت حلمی ماستوید او استثصال تسوس بعظام الاذن 


شق حنجری 

استخراج جسم غريب عمیق بالرقبه باستخدام جهاز الایمدج 
استتصال ورم او قرحه بالجلد ( بمنطقه الانف او الاذن ) 

ريط او کی الشرایین الغربالیه 

استتصال زوائد لحمیه او غضاریف من الاتف بالمنظار 70۳0/66610۳0۷ 
تصغير الغضاریف بالتردد الحراری 

استثصال لحمیه على الحاجز الانفي 

اصلاح شلل بالحبل الصوق بالجراحه 

استئصال لحميه خلف الانف بالمنظار 


تركيب صمام كلام 


عمليات ذات مهارة 
استئصال ورم من الحنجره بالمنظار 
استتصال لسان المزمار بالمنظار او الميكروسكوب الجراحی 
تصلیح عظام کسر قاع العین 
تصغير سقف الحلق بالتردد الحراری 
فتحه جدیده او توسيع لفتحه الجیب الوجنى بالمنظار 
استخراج جسم غريب من الشعب الهوائیه بالمنظار 
استکشاف على الاذن الوسطی 
استئصال ورم عظمی فناه اذن 
استئصال ناسور اذن متشعب 
تفريغ او ربط لتجلط الوريد الجيى الخارجى بالاذن 
منظار للقصبه الهوائيه 
کی او ربط شريان رئيسى بالمنظار فى الجيوب الانفيه 


توسيع القصبه الهوائيه بواسطه دعامه معدنيه 
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استتصال زوائد احبال صوتيه بالمنظار 
تركيب صمام كلام 
ترقيع لعظام الانف 


توسيع الحنجره جراحيا بغضروف 


عمليات ذات طابع خاص 
استئصال ورم بالاذن الداخليه 
اصلاح فتحه الانف الخلفيه بحفار 
ترقيع ثقب الحاجز الانفى برقعه غضروفيه مع اعاده بناء الانف 
ترقيع لعظام الانف ( بناء الانف ) 
بناء الانف بالكامل بشرائح جلديه عظميه عضروفيه ( للمرحله الواحده ) 
بناء الانف بالكامل بشرائح جلديه غضروفيه ( للمرحله الواحده ) 
اعاده بناء انف نتيجه لعيوب خلقيه 
اصلاح وبناء جيوب انفيه وسقف حلق بشرائح صناعيه او طبيعيه 
تركيب عظمه ركاب صناعيه 
بناء عظيمات سمع اذن الوسطى 
تقليل ضغط السائل الليمفاوى بالاذن الداخليه 
استثصال نتوء حلمی مرتجع 
اصلاح عيب خلقی بالحنجره 


اصلاح کسر بالحنجره رد مفتوح 


عملیات منقدمة 
استثصال کلی للحنجره 
توصیل العصب السابع بالوجه 
استئصال ورم بالفم وبناء قاع الفم 
اصلاح القصبه الهوائیه مع قالب 
استتصال فطریات من الجیوب الانفیه ممتده الى تجویف الجمجمه وتجویف العین بالمنظار 


اسعصال جرق للستجرة مع ارق العصروق 


استئصال كيس بالقناه الدرقيه اللسانيه 
حقن بوتوكس للاحبال الصوتيه 
تصليح حاجز انفى مرتجع مع تركيب دعامات تثبيت 


ترقيع النتوء الحلمى بشريحه عضليه 


عمليات ذات طابع خاص 
اصلاح شلل بالحبل الصوق بالليزر والمنظار 
استئصال ورم بالقصبه الهوائيه 
توسيع عظمه الرقبه ( هايويد ) بشرائح 
تعليق امامی لقاعده اللسان بالفك السفلى 
رتق الام الجافيه عن طريق الانف بالمنظار 
استخراج جسم غريب من فراغ جار البلعوم 
استئصال فطريات من الجيوب الانفيه بالمنظار 
استتصال اورام الانف والجيوب الانفيه 
اعاده تكوين القناه السمعيه الخارجيه 
استئصال جزئ للحنجره بالليزر 
استئصال او کی قاعده اللسان 
منظار جراحى للجيوب الانفيه - مرتجع 


عمليات متقدمة 
استئصال ورم خبيث بالغده اللعابيه وجزء من الفك وترقيع عظمى لاعاده بناء الفك 
استئصال عظمه الركاب مرتجع 
استثصال ورم دموى بالبلعوم 
اصلاح ثقب بقاع الجمجمه 
استئصال جزء من القصبه الهوائيه مع اعاده التوصيل 


استئصال ورم من الحنجره باستخدام الليزر بالمنظار 
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عمليات ذات سعر خاص 


زراعه قوقعه الاذن 


جراحة الرمد 
عمليات صغرى 
ازاله شعره بالجفن بواسطه الي 


استخراج جسم غردب بالملتحمه او القرنيه 


عملیات متوسطة 
فحص العین تحت مخدر 
ازاله كيس دهن او ورم لیفی بالجفن تحت مخدر 
ظفره بالعین اولیه غير مرتجعه 


ازاله کره ( مرجانیه ) من العين 


عملیات کبری 
غرز بالقرنیه 
2 اي 
عملیه میاه زرقاء ( جلوکوما بجمیع انواعها ) 
استئصال جزق للنسیج الغربای - شبى للجلوکوما 
ازاله ورم بقرنیه العین 
جلوکوما بالیزر 
استتصال الکیس الدمی 
ظفره مرتجعه مع وضع رقعه من الملتحمه 
شد ارتخاء جفن للعین الواحده 


اصلاح حول عين واحده 


عملیات ذات سعر خاص 


عملیات صغری 
فك غرز لجرح بالقرنیه 
کی قرحه بالقرنیه 

عملیات متوسطة 


تسليك قنوات مجری الدموع للعين الواحده 
ترقیع ملتحمه 

حقن داخل العین 

اغلاق جز لجفون العين 


عملیات کبری 


غرز بالجفن او الحاجب 

زرع عدسه ( ثانوی ) 

میاه بیضاء بدون زرع عدسه 
استکشاف العین بفتح ملتحمه 
تفریغ نزیف بالخزانه 

تفريغ صدید بالخزانه 

تفریغ نزیف بمحجر عين 
حقن غاز او هواء داخل العین 
حقن هیلون بالعین بعد عملیه 


تبريد بالعین منفرد 
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تعديل وضع عدسه 

ازاله اكياس دهنيه او اورام ليفيه بالجفن تحت مخدر كلي 
عمليات ذات مهارة 

استخراج جسم غريب من العين 

مياه بيضاء وتركيب عدسه ( بجهاز الفاكو ) 

استبدال عدسه وازاله التصاق 

استتصال جسم زجاجی - حقن مضاد حیوی وغاز واستعمال لیزر 

انفصال شبی - ى تبربد - حقن هواء - تفریغ سائل - لدائن احزمه 

شق النسیج الغربالی - للجلوکوما الخلقیه فى الاطفال 

توصیل الکیس الدمی بالانف مع وضع انبوبه 

اصلاح حول ( نتیجه شلل بترقیع عضلات العين ) 

ترقیع الصلبه 


استتصال اورام من الملتحمه 


عملیات ذات طابع خاص 
ترقیح غشاء امنیوس للجفون او القرنیه 
توصیل الملتحمه بالتجویف الانفی بانبوبه ببرکس 


اصلاح القنوات الدمعیه بالانف مع وضع انبوبه 


عملیات منقدمة 
انفصال شبك + استنصال جسم زجاجی (ى لبزر - حقن وتفريغ - دائن ) 


زرع او ترقیع قرنیه العین 


انفصال شبی + استئصال جسم زجاجی مع حقن سلیکون 


عملیات دات سعر خاص 


زرع قرنیه صناعیه بالعین 


استثصال عين 


عملیات ذات مهارة 
ظفره مرتجعه مع رقعه من الملتحمه 
انفصال شب بحقن غاز وتبريد او لبزر 
اصلاح جحوظ بالمقله 
حقن زیت سلیکون / ازاله زیت سلیکون 
انفجار بالعین 
میاه بیضاء وزرع عدسه بدون جهاز الفاکو 
اخذ عينه من حجاج عظام العين 
اصلاح جرح متهتك بالجفن 


اصلاح ارتخاء جفن للعین الواحده 


عملیات ذات طابع خاص 
ترکیب کره صناعیه للعین 
ازاله ورم خبيث من الحجاج 


زرع کره ( مرجانیه ) بالعین 


اصلاح جزء امامی بالعین متضمن عینه 
نزع عمیق للصلبه وزرع صمام للمیاه الزرقاء 


فیتراکتوی 
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عمليات صغرى 
حقن او بزل مفصل 
عمليات متوسطة 


رفح اسلاك معدنيه ( ۱.۷۷ ) او مسمار 


رفع او تعدیل جهاز تثبیت خارجی للکسور 


رد مغلق لکسر او خلع بمفصل تحت مخدر 
عملیات کبری 

بتر اصبع من القدم 

استتصال زوائد عظمیه 

استتصال نکروز عظمی مزمن 


رفع شريحه ومسامیر 

عينه تشخيصيه من العظام 

ترقيع عظمی ذاتی 

تسليك تليف بصابونه الركبه 
منظار تشخيصى على الركبه 


رد مفتوح لخلع بمفصل تحت مخدر عام 


عمليات ذات مهارة 
تتبيت مفصل ما بين زورقيه القدم والعظمه القنزعيه 
تثبيت مؤقت لمفصل ما بين القصبه والشظيه 
تثبيت دائم لمفصل ما بين القصبه والشظيه 


استئصال جزق لمفصل تحت الكاحل 


عمليات صغرى 
تركيب اواخراج مسمار لشده عظمى 


عمل او تغير جبس تحت مخدر (اجراء منفصل) 


عمليات متوسطة 
سحب عينه من النخاع العظمى تحت مخدر (اجراء منفصل) 
رفع سبحه مضاد حيوى 


استعدال اعوجاج الساق بدون جراحه 


تطويل وتر اخيل بالكاحل 

رفع جهاز تثبيت متعدد المستوى (اليزاروف) 

استكشاف او تسليك عصب طرف مع او بدون اخذ عينه 
تثبيت مفاصل ما بين العقل لاصابع القدم 

استثصال الغشاء الزلالى للمفاصل الكبرى (اجراء منفصل) 
رفع مسمار نخاعی بالفخذ او الساق 

شق عظمى (استيوتوي) 


عمليات ذات مهارة 
تثبيت مفصل الركبه 
علاج العيوب الخلقيه بالقدم 
تنشيط دوره دمويه بالتخريم 
بتر تحت او فوق الكوع 


استثصال کلی او جز لعظمه الردفه 
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تثبيت مرض شاركوت بالقدم او الكاحل 
استئصال التصاق وران بين عظام القدم 
تصليح داخلى لرباط مفصل الكوع 
اصلاح تشوهات بالاصبع الكبير بالقدم 
استتصال الردفه 

سمكره ثلاثيه بالقدم 

تنظيف المفاصل 

رفع مسمار نخاعى تشابى بالفخد او الساق 
استئصال ورم حميد بالعظام 

تثبيت كسور باسلاك ۷-۱۷۲6 
تركيب جهاز تثبيت خارجى للكسور 
تثبيت مفصل الكاحل او القدم 


اصلاح کسر سيء الالتئام مع او بدون ترقيع 


عمليات ذات طابع خاص 
اصلاح قطع او تليفات بوتر اخيل 
اصلاح خلع متكرر بالردفه 
رفع مفصل صناعى (فخذ) 
رفع مفصل صناعی ( ركبه) 
عمليات الاوتار (اصلاح / ترقيع / تطويل / توصيل ) للوتر الواحد 
تثبيت داخلى للعظام بشرائح و مسامير - للكسر الواحد 


منظار جراحی للركبه مع او بدون استئصال او تهذيب عضروف او تقويه الرباط 
الصلیی شامل صنفره القرحه -ى القرحه 


اصلاح وتر العضله الرباعيه الاماميه او اصلاح وتر الردفه 


عمليات الكتف بالجراحه مع او بدون كل من اصلاح العضله الدواره, توسيع قناه ما 
تحت الاكروم, اصلاح خلع متكرر للكتف, اعاده زرع وتر العضله تحت الشوكيه 


تصليح اعوجاج بمفصل الحوض جراحيا 


اعاده بناء الرباط الداخلى للصابونه بالمنظار 


استكشاف على مفصل الفخذ ( اجراء منفصل) 
استئصال راس عظمه الكعبره 

منظار تشخيصى للكاحل 

اصلاح الرباط الداخلی للكاحل 

استئصال نتوء عظمى خلفى بعظمه العقب 

استئصال تليف و تسليك حول الاوتار - للوتر الواحد 
اصلاح خلع او تثبيت مفصل لى فرانك 

اصلاح اريطه الاصبع الاكبر للقدم 

تثبيت کسر بواسطه شده عزميه (83001 ۲605100) او مسامير 
تركيب مباعد صناعى (0366۲) 

اعاده تثبيت حق مفصل حوض صناعي 


اصلاح اربطه مفصل 


عمليات ذات طابع خاص 
اعاده بناء الرضفه 
تغير نصف مفصل بالحوض ( رفع و تركيب ) 
اصلاح الرياط الخارجى للكاحل 
ترقيع وتر اخيل بوتر مجاور 
اعاده تكوين وتر اخيل بوتر ابهام القدم 
اصلاح رياط ما بين العقب وزورقيه القدم لعلاج تفلطح القدم 
اعاده توصيل وتر اخيل لعظمه العقب بخطاطيف 
تثقيب لقرحه بعظمه الفخذ بالمنظار 


اصلاح وتر حول الركبه 


تركيب راس صناعی لعظمه الكعبره 


تثبيت کسر بالحق الحرقفی امای 
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بتر للطرف العلوى عند الكتف 


عمليات بتر عند الحوض 


اعاده تثبيت كسر داخليا بشريحه ومسامير - للكسر الواحد 
استئصال فقره / او ورم عظمى / او درن بالعمود الفقرى 
استئصال کلی لورم خبيث بالعظام 

علاج خلع ولاده ورى عمليه ثلاثيه 

تركيب مفصل صناعی (ركبه) 

تركيب مفصل صناعى (حوض) 

عمليات تطويل العظام 


تغيير جزئی لمفصل الركبه 


زرع حر للغضاريف بمفصل الركبه ( موزايكوبلاست ) 


منظار کاحل جراحى مع او بدون استتصال تليفات / تثقيب قرحه / رفع 
جسم سائب 
تقويه الرباط الخارجی للكاحل بجزء من الاسوره الليفيه المحيطه بالاوتار 


تقويه الرباط الخارجى للكاحل برباط صناعي 


عمليات ذات سعر خاص 


اصلاح تشوهات اواعوجاج العمود الفقرى 


عمليات متقدمة 
اعاده تكوين الرباط الخارجى للكاحل بوتر من الركبه 
الكسور المعقده والتى تحتاج الى تثبيت داخلى فى الحوض او مفصل 
اعلى الفخذ او الركبه او الساق او الكتف بشرائح ومسامير متعدده او 
بمسمار نخاعى خاص Inter Locking "ail‏ 
منظار جراحی لمفصل الحوض 
تقویه رياط ما بين العقب وزورقیه القدم لعلاج تفلطح القدم برباط صناعي 
اعاده تكوين رياط ما بين العقب وزورقیه القدم لعلاج تفلطح القدم 
عملیه سوتار بالحوض 
منظار جراحی لمفصل تحت الکاحل 
اصلاح وخیاطه الغضروف الداخلی او الخارجی او کلاهما بمفصل الرکبه بالمنظار 
تثبیت کسور متعدده بمثبت خارجی 
اعاده بناء الرباط الصلیی الامايي 


منظار کتف جراجی مع او بدون کل من اصلاح العضله الدواره, توسیح 
قناه ما تحت الاکروم, اصلاح خلع متکرر للکتف, اعاده زرع وتر 
العضله تحت الشوکیه 


اعاده تكوين حق مفصل الحوض 


تثبیت كسر بالحق الحرقفی خلفي 


تركيب نصف مفصل كتف صناعي 


عمليات ذات سعر خاص 


تركيب مفصل كتف صناعی كامل 


اعاده بناء الرباط الصليى الخلفي 
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حر اة از 
عمليات صغرى 


تصريف خراج بالاصبع 


عمليات متوسطة 
تصريف خراج بالعضد والكوع او تجمع دموى 
استتصال كيس زلالي 
تسليك عصب بالرسغ (015) 


تسليك وتر ( لكل اصبع ) 


عملیات کبری 
فصل شريحه جلدیه بالید 
بترجزق اوکامل لاصبع بالید 
اصلاح انکماش جلدی بالاصبع ۳۱۵5۱۷ 2 
تنظیف وکحت لعظام مفصل اصبع 


عملیات ذات مهارة 
تعدیل او نقل تبادلی للعضلات داخلیه المنشا 


شريحه جلدیه بالید للواحده 


اصلاح محفظه الاوتار لكل محفظه على حده 
راب المفصل المشطی السلای او المفصل بين السلاميات واحد لكل على حده 


اعاده تكوين الاريطه الجانبيه الفرعيه للمفصل بين السلاميات واحد 
شاملا رقعه لكل مفصل 


تصليح ارتفاق الاصابع زعنفه الاصبع لكل مسافه زعنفيه بسدائل جلديه 


استتصال ورم بالعظام 


عمليات صغرى 
رد مغلق خلع 

عمليات متوسطة 
خراج براحه اليد 
رد مغلق لكسر 


تسليك وتر-لکل وتر على حده 


عمليات كبرى 
رفع سلك تحت توجيه الاشعه 
استئصال تليف و تسليك حول الاوتار - للوتر الواحد 
شق العظام المشطيه او السلاميه للاصبع الواحد 
استئصال تليفات او التصاقات حول الوتر-لكل وتر على حده 


اصلاح منشا الظفر 


عمليات ذات مهارة 
سمكره المفصل 


اصلاح مفتوح لكسر او خلع بالمشطيه او السلاميه او المفاصل بينهما 
(لكل كسر على حده ) 


استئصال جذرى للجراب او الغشاء الزلالى للرسغ او اغلفه اوتار الساعد 


استتصال الغشاء الزلالى بغلاف الوتر الباسط بالرسغ لحجره واحده مع 
استئصال نهايه عظمه الزند 


استئصال كيس زلالى مع اعاده تكوين مفصل الرسغ 


بتر جزئی او کامل لاكثر من اصبع باليد 
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تثبيت الاوتار عند الرسغ 

تصحيح الاصبع المخلی 

ازاله بدیل صناعی للرسغ بمضاعفات شامله الرسغ الکلی 
استتصال لحلقه خانقه للاصبع برقع متعدده على هيئه حرف 7 
استثصال تلیفات او التصاقات حول عصب طرفي 


تحرير التقفع ندبه قابض او باسط برقع جلدیه او اعاده ترتیب الرقع او 
رقع على هيئه حرف 2 بالید او الاصبع 


عملیات ذات طابع خاص 
تصلیح او تقدیم او تطویل او تقصير وتر بالید او الاصبع واحد لكل على حده 


اعاده تکوین بکره اوتار مع رقعه وتربه او لفافیه 
زرع وتر او مباعد وتر بالذراع او اليد 


اصلاح انثناء بالاصبع 
عمليات الاوتار اصلاح / نقل / اعاده تكوين 


شريحه جلديه من اصبع لاخر 

تثبيت مفصل الرسغ 

تثبيت كسر بالعظمه الزورقيه 

اعاده تكوين اريطه المفاصل بنقل اوتار او انسجه ذاتيه او ترقيع 


اصلاح كسر سئ الالتحام بالرسغ او اليد 


استكشاف اوعيه دمويه بالاصبع 


رقعه جلديه / عضليه او عظميه بالامداد الدموى باستخدام 


الميكروسكوب 
زرع عصب لليد بالميكروسكوب 


توصيل اعصاب طرفيه مقطوعه بالخياطه الميكروسكوبيه للقطع الواحد 


توصيل لشرایین طرفيه مقطوعه بالخياطه الميكروسكوبيه للقطع الواحد 


تثبيت كسور الاصابع باسلاك ع /الا - »ا لكل على حده 
اصلاح اريطه مفصل 

اصلاح تهتك بعضلات الساعد 

تفريغ تجمع دموى واصلاح تهتك بالظفر 


استئصال ظفر غائر بالجراحه الميكروسكوبيه 


اصلاح محفظه الاوتار لكل محفظه على حده 


عمليات ذات طابع خاص 


اصلاح نكروز بالعظمه الهلاليه بواسطه كسر تقصير بعظمه الكعبره + 
تثبيت بواسطه شربحه ومسامير 


استئصال تليفات براحه اليد (دوبيترين) 
استئصال تليفات بعضلات الساعد انقباض فولكمان 
اصلاح بتر جز بالسلاميه الطرفيه لاصبع 


عمليات اعاده بناء المفصل الزندى الكعبرى السفلى بدون استخدام 
المنظار 


بتر شعاعی كامل للاصبع 
اصلاح قطع بعصب بالساعد او اليد جراحيا 
سمکره مفصل الرسخ 


اصلاح او تقصير او تطویل او اعاده تکوین وتر- لكل وتر على حده 


تثبیت جز لمفصل الرسخ 
اعاده تکوین الرباط الداخلی بين العظمه الزورقیه والهلالیه 


اصلاح الغضروف الداخلی للرسخ 


اعاده تكوين لعظمه الزورقيه او الهلاليه بواسطه رقعه عظمیه + مسمار 
هريرت 


رد خلع العظمه الهلاليه + تثبیت بواسطه اسلاك معدنيه 
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استئصال ضلع عنقی زائد 

منظار جراحی للرسغ 

تطویل عظام اليد او الاصابع 

استکشاف العصب الزندی او نقله الى الجهه الامامیه من المرفق 


اصلاح قطع بشریان او وريد بالساعد او اليد 
اعاده تکوین الابهام بواسطه رقعه عظمیه 


اعاده تكوين مفصل قاعده الابهام مع التثبیت الداخلي 


عملیات ذات سعر خاص 
عملیات الضفره العضدیه 


نقل انسجه حیه بالاوعیه الدمویه 


جراحة الاوعية الدموية 


عملیات متوسطة 


تنظیف جرح متقیح او نیکروز ( 060۲۱06۳06۶ Wound‏ ) 


عملیات کبری 
رفع قسطره بورتکاس او قسطره دائمه 
غلق وصله شریانیه وريديه 
خياطه شریان او وريد 
ترکیب قسطره وریدیه مركزيه او ماهوکر بالعملیات 
استتصال اوعیه دمویه بالراس 
تسليك وصله صناعیه لغسیل الکلی 
ربط الورید الصاف 


نزع دعامه من الشريان 


استئصال جز لعظام الرسغ 


فصل التصاقات بين الاصابع بعمل شرائح جلديه او ترقيع جلدى 


استتصال ورم دموى عصى تحت الظفر ( 6۱۱۷0۷5 ) باستخدام الجراحه الميكروسكوبيه 


بتركامل لليد عند مستوى مفصل الرسغ 


استئصال ورم دموى حويصلى بالرسغ باستخدام الجراحه الميكروسكوبيه 


استكشاف واستئصال ورم عصى بالاعصاب الحسيه الطرفيه للاصابع وازاله 


التليفات بالميكروسكوب 


اصلاح ميكروسكوبى للاعصاب الحسيه للاطراف 


عمليات ذات سعر خاص 


اعاده زرع اصبع او طرف ميتور 


عمليات متوسطة 


عمليات كبرى 
بترجزق اوكامل لاصبع ( باليد او القدم ) 
رفع شريان صناعى مع غلق وصله شريانيه وريديه 
استئصال دوالى سطحيه على الساق على جانب واحد 
تنظيف عظام متقيحه بالقدم 
حقن دوالى الساق تحت مخدرعلى جانب واحد ( حقن رغوى ) 


تشریط اللفافه ۲56۱0۲0۳۴0۷ 
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عمليات ذات مهارة 
استثصال دوالى بالساق مع ربط الاورده الثاقبه 
استئصال عصيده من الشريان او الوريد 
استكشاف شرايين طرفيه بالساق او الذراع 
تسطيح للوريد البازيليق 
توصيل شريان بوريد للغسيل الكلوى 


عمليات ذات طابع خاص 
بتر تحت الكوع او بتر فوق الكوع 
اصلاح شرايين ( للشريان الواحد ) 
ترقيع شرايين - جرافت ( للشريان الواحد ) 
توصيل شرايين بالساق فوق الركبه ( للشريان الواحد ) 
استئصال العصب السمبتاوی بالعنق 
توصيل شريان بوريد بتركيب شریان صناعى ( للغسيل الكلوى ) 
اصلاح قطع بالوريد الاجوف السفلى 
استئصال دوالى ساق مرتجعه 
ربط الشریان الحرقفی على جانب الواحد 
استتصال تمدد شریانی طرق 
استثصال / او ربط ناسور شربانی وریدی 


تسليك شرایین طرفیه 


عملیات منقدمة 
اصلاح تهتك باوعیه الرقبه على الرقبه 
استکشاف على الشریان الاورطی بالبطن او الصدر 


استتصال تمدد شریانی بالاورطی ( انیورزم بالبطن ) 


عملیات ذات مهارة 
ريط اوعیه بالرقبه 
ترکیب قسطره بورتکاث لحقن الرقبه 
ترکیب قسطره مزدوجه (بیرماکاث) بورید الرقبه 


بتر جزئی او کامل لاکثر من اصبع ( بالید او القدم ) 


عملیات ذات طابع خاص 
استشکاف جرح نافذ بالرقبه 
استشکاف جرح نافذ بالبطن 
استکشاف على شرایین او اورده الرقبه 
استکشاف على شرايين او اورده البطن 
ترکیب قلتر بالورید الاجوف السفلی 
تصوير الشرایین او الاورده بالصبغه 
توصیل شریان بورید للغسیل الکلوی مع توسیح او تسليك الورید 
بتر فوق الرکبه او تحت الرکبه 
اصلاح تمدد صغیر بالورید الاجوف السفلی ( استتصال واعاده توصیل ) 
کی الورید الصاف بواسطه قسطره الى الحراری بجهاز الموجات الصوتیه 
اصلاح قطع بالوريد الاجوف السفلی 


اصلاح دوالی بالساق باستخدام جهاز الموجات الصوتیه واللیزر على جانب واحد 


عملیات متقدمة 
توصیل شریان القدم بجرافت 
توسیح شریان او وريد بالبالون 


ترقیع شرایین الساق او الذراع Surgical Angioplasty‏ 


استئصال + تركيب شربان صناعى بالبطن 

تركيب شربان صناعی بالبطن 

توصيل شريانى البطن والساق 

توصيل الشريان السباتی الايمن بالشریان السباتی الايسر 
توصيل الشريان السباق الايسر بالشريان تحت الترقوه 


توصيل الشرايين تحت الركبه ( للشريان الواحد) 


عمليات ذات سعر خاص 


اصلاح تمدد بالشريان الاورطى الصدرى جراحيا 


جراحة الصدر 


تركيب انبوبه صدريه / او بزل للصدر 


عمليات ذات مهارة 
عينه من الغشاء البلورى جراحيا 
عينه من الحيزوم جراحيا 
استئصال ضلع 
استخراج جسم غريب من جدار الصدر 
استكشاف على الصدر 


عمليات ذات طابع خاص 
منظار على الحيزوم مع او بدون اخذ عينه 
تفریغ تجمع دموى فى غشاء التامور جراحيا 
تثبيت كسور الضلوع بواسطه شرائح او اسلاك ( للضلع الواحد ) 
عينات من الغدد الليمفاويه بالحيزوم 


استثصال الغده التيموسيه جراحياً 


استتصال عصيده من الشریان السباق 
ترقيع الشريان السباق 

تركيب دعامه بالشرايين او الاورده 
استخراج جلطه من الشریان السباتي 


وصله بين شرایین الفخذ والساق باستخدام شربان صناعی او رقعه 


عملیات ذات سعر خاص 


استصال ورم حول الشریان السباتي 


رفع سلك معدنى من الصدر 


عمليات ذات مهارة 
عينه من الغشاء البلورى بالمنظار 
منظار استكشافى على الصدر 
استئصال حويصله ( كيس ) جراحياً 
توسيع القصبه الهوائيه بالمنظار 


عمليات ذات طابع خاص 
شباك فى غشاء التامور جراحياً 
استئصال ورم بالشعب الهوائیه باستخدام منظار شعبى صلب 
استئصال جزء من فص بالرئه جراحيا 
استئصال جزء مخروطی من الرئه جراحيا 


استئصال ورم ثانوى من الرئه جراحيا 


استتصال حويصله ( كيس ) من الرئه بالمنظار 


تفريغ تجمع دموى بالغشاء البلورى عن طريق المنظار 


استتصال الغشاء البلورى بالمنظار 


عینه من الرئه بالمنظار 


استثصال الغشاء البلوری جراحیا 

اصلاح تهتك بالرئه 

استئصال جزء من القفص الصدری 
استثصال حويصله هیداتید 

استثصال جزء مخروطی من الرئه بالمنظار 
ربط القناه اللبنیه بالصدر 

استثصال غشاء التامور 

اصلاح تشوه بعظمه القص 


استتصال ورم حميد بالمریء 


عملیات ذات سعر خاص 


استئصال فص او اکثر من الرئه جراحیا للاورام 
استثصال ورم من الحیزوم بالمنظار 

اصلاح ناسور بين المرئ والقصبه الهوائیه 
استتصال الغدد التیموسیه بالمنظار 


جراحه مرتجعه لاستتصال باق الرئه 


التسخین الحراری لعلاج اورام بالغشاء البلوری ۳۱۱۲06 


استتصال حوبصله ( كيس ) من الرته جراحیا 
طی الحجاب الحاجز جراحیا لعلاج شلل بالحجاب 


ترکیب دعامه بالقصبه الهوائیه بالمنظار 


عملیات منقدمة 
شباك فى غشاء التامور بالمنظار 
استثصال فص من الرئه جراحیا لغير الاورام 
استئصال فص من الرثه بالمنظار 
استئصال جزء من فص بالرثه بالمنظار 
استثصال جزء مخروطی من الرثه بالمنظار 
استئصال ورم ثانوی من الرثه بالمنظار 
استتصال ورم من الحیزوم جراحیا 
استتصال العصب السمبئاوی للجانبین من الصدر بالمنظار 


استثصال جزء من القصبه الهوائیه واعاده توصیلها 


عملیات ذات سعر خاص 
استتصال جزء من القصبه الهوائیه واعاده بناء‌ها 
استتصال جزء من الشعب الهوائیه واعاده تکوین الباق 
استتصال جزء من القفص الصدری واعاده تکوین الجدار 
المشارکه فى عملیات التخصصات الاخری 


استئصال زوائد عظمية بعظمة القص والضلوع (رافیتش) 


عمليات صغري 
فتح خراج من داخل الفم 
اصلاح جروح بالفم 
کی او فتح كيس بالفم 

عملیات متوسطة 


استثصال ناسور خارج الفم 
تجمیل العظم السنخی 

حقن مفصل الفك 

معالجه لجرح معقد خارج الفم 


ترقیع عظمی صغير ببدائل عظمیه للفك 


عملیات کبری 
تجمیل وتعمیق دهلیز الفم 
غسیل مفصل الفك + حقن ( مفصل واحد ) 
خلع اسنان متعدده 


استثصال ورم بعظام الفك السفلی 


عملیات ذات مهارة 
استثصال العظام المتسوسه ووضع شريحه سانده للفك بشبکه او بدون 
استثصال جزق للفك او ورم کبیر بالفك بدون شریحه 
اغلاق الشق فى العظم السنخی]]۱6» Closure of alveolar‏ 
اغلاق جراحی لناسور الجیب الانفى والفمی 
رفع قاع الجيب الانفی وتطعیم عظمی 
استئصال الغده اللعابیه تحت الفکیه لجانب واحد 
شد العظم السنخی Alveolar distraction‏ 


تثبیت كسر الفك السفلی او العلوی او وجنه الوجه باستخدام اسلاك معدنیه او ارش بار 


عملیات صغري 
اخذ عينه من ورم بالابره 
استئصال زوائد لحمیه بالفم 
حشو عصب جراحی 

عملیات متوسطة 


استثصال جزء من شفه او لسان او استثصال بروز عظمی بالفك 
استئصال كيس لسنه واحده 
تا عم الفك سل 


فتح خراج كبير من داخل(وخارج) الفم 


عملیات کبری 
ترکیب ارش بار 
اغلاق وصله الفم والجيب الانفی 


استئصال كيس بالفك اقل من 1 سم 


عملیات ذات مهارة 
اخذ رقعه عظمیه من الفك العلوی او السفلی 
فتح جراحى لخلع اسنان او ضرس مدفون ( جانب واحد ) 
فتح خراج من خارج الفم | D & Extra oral‏ 
استثصال جزء من العضلات او انسجه تجمیلیه 
ازاله حصوه من الغدد اللعابیه النکفیه من داخل الفم جراحیا 
منظار تشخیصی للغدد اللعابیه 
تغییر مسار وتجنیب العصب الفى العلوی او السفلی 


اغلاق او اصلاح شق فى سقف الحلق 
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رفع شريحه او مسامير او شبكه من الفك او الوجنه او الحجاج للجانب الواحد شد عظام الفك ( للجانب الواحد ) 
استئصال حصوه من قناه الغده اللعابيه تحت فكيه جراحيا تقويم جراحى تحت الجذور للفك العلوى او السفلى 
استئصال كيس كبير اكبر من 1 سم من خارج او داخل الفم تقويم جراحى للذقن او تقويم جراحى للفك العلوى طريقه لى فورت 1 
تجميل العظم السنخى المتبقى باستخدام بدائل عظميه منظار تشخيص لمفصل الفك (للجانب الواحد ) 
تجميل وتر العين الداخلى واصلاح ممر القناه الدمعيه رد وتثبيت كسر الوجنه بالشرائح والمسامير للجانب الواحد 
تجميل او تعميق دهليز الفم او العظم السنخى + شبكه او شريحه رد وتثبيت كسر بالفك السفلى او العلوی بالشرائح والمسامير للجانب الواحد 
شريحه انسجه حي1130] Soft tissue‏ استئصال جزء من عظمه الوجنه 
عمليات ذات طابع خاص عمليات ذات طابع خاص 
رد وتثبيت كسر الحجاج بالشرائح والمسامير للجانب الواحد جراحه مفصل الفك (تدخل مفتوح ) 
جراحه تيبس مفصل الفك ( للجانب الواحد ) منظار جراحى لمفصل الفك - للجانب الواحد 
اصلاح جراحی لانزلاق مفصلى للفك - جانب واحد فتح خراج من خارج الفم متعدد الفراغات 
استئصال كيس بالفك بمناطق حيويه مع تعويض عظمى او شريحه او شبكه اصلاح الشفه الارنبيه والحلق المشقوق 
استئصال ورم كامل بعظم الفك + شربحه معدنيه بنائيه او شبكيه او بدون تثبيت كسر بمفصل الفك وبشرائح ومسامير بواسطه المنظار 
رد وتثبيت كسر الفك العلوى بالشرائح والمسامير اكثر من كسر شد عظام الفك لعظام الفك السفلى والعلوى بشداد العظام 
رد وتثبيت كسر الوجنه بالشرائح والمسامير اكثر من كسر تقويم جراحى للوجنه والفك العلوى طريقه لی فورت 20/10 , ۱66۵۲۶ 2,1 
رد وتثبيت كسر الحجاج بالشرائح والمسامير اكثر من كسر استخراج حصوه من مؤخره قناه الغدد اللعابيه النكفيه 
استخراج حصوة من الغدة او القناة اللعابية بالمنظار رد وتثبيت بالفك السفلى او العلوى بالشرائح والمسامير (كسر متعدد ) 
عمليات متقدمه عمليات متقدمه 
انزلاق مفصلى مزدوج الجانب + رد مفتوح + جراحه مفصل مفتوح تقويم جراحی للفكين مع اصلاح الذقن الكامل 
استئصال كامل لورم بعظام الفك مع اعاده بناء الفك بالطعم العظمى الحر اخذ طعم عظمى مركب بطريقه توصيل الاوعيه الدمويه 
كسر مفصل الفك السفلى - جراحه مفصل مفتوح ( جانبين ) اطاله سقف الحلق باخذ شريحه انسجه من الخدين 
جراحه تيبس مفصل معقده او جانبين جراحه لعلاج تيبس مفصل الفك للجانيبين 
استبدال مفصل فك 


عمليات ذات سعر خاص 


اعاده بناء الفك برقعه عظميه ذاتيه ممتده بالاوعيه الدمويه مع شربحه ومسامير بنائيه 
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علاج الألم التداخلي 
عمليات صغرى 
حقن مفصل طرف ( كتف , ركبه , عقده عضليه ) 
حقن عصب طرق Peripheral nerve block‏ 
عملیات متوسطة 
حقن مفصل الحوضی الفقری - جهه واحده ( 5.۱10166) 
حقن عضله الببریفورمس جهه واحده 


حقن ضفیره عصبیه او عصب طرف تحت الاشعه ( سينيه او سونار ) 


عملیات کبری 
حقن خارج الام الجافیه العنقیه او الصدربه 
حقن بوابه (مخرج ) العصب للمستوی الواحد Transforaminal epidural‏ 
حقن المفصل جار الفقرات للمستوی الواحد ۴3۵66۲ 
حقن العصب السمیئاوی العنقی (Stellate Ganglion block)‏ 
حقن العصب السمبئاوی صدری Thoracic Sympathetic block)‏ ( 
حقن العصب الدماغی الخامس ( (Trigeminal nerve‏ 


حقن عصب العجان ) block Pudendal‏ ۱۳8۵۲ ) 


عملیات ذات مهارة 

کی اعصاب مفاصل الفقرات بالتردد الحراری للمستوی الواحد(۸0.8 ۴۵6۵۶) 
کی اعصاب الحبل الشوی بالتردد الحراری للمستوی الواحد 
کی اعصاب السمبثاوبه العنقیه بالتردد الحراری ( (Stellate ganglion‏ 

كى اعصاب السمبثاوبه الصدریه بالتردد الحراری للمستوی الواحد 
ی اعصاب السمبثاویه القطنیه بالتردد الحراری للمستوی الواحد 
کی عصب طرف بالتردد الحراري 
کی اعصاب الحوض السمبثاویه بالتردد الحراری ( (Sup. ۲۱۷۵۵۵۵5۲۳16 N‏ 


حقن العصب السمیئاوی بالبطن (بالتردد الحرارى)ءں×عام Celiac‏ 


عملیات صغری 


حقن خارج الام الجافیه القطنیه 
حقن الاعصاب المسئوله عن مفاصل الفقرات للمستوی الواحد 


حقن العقده العصبیه العصعصیه Ganglion im par‏ 


حقن العصب السمبثاوی الحوض 

حقن العصب السمبثاوى القطنیه 

حقن عصب الوجه Sphenopalatine ganglia injection‏ 
حقن ماده البوتوکس بالعضلات فى العملیات 

حقن مفصل الحوض( الحرقفه ) باستخدام الاشعه 


حقن وتسليك خارج الام الجافیه عن طریق العصعوص باستخدام الاشعه الصیغیه 


عملیات ذات مهارة 
کی العصب الدماغی الخامس بالتردد الحراری او الحقن الکیماوی 
کی عصب الوجه بالتردد الحراری 
ک الغضروف بالتسخین بالتردد الحراری 
کی العصب المخی الخامس بالتردد الحراری 
کی الضفیره العصبیه بالوجه بالتردد الحراری 
کی نهانى للعصب السمبتاوی بواسطه جهاز التردد الحراری 


ى اعصاب مفاصل الفقرات بالتردد الحراری للمستوی الواحد 
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عملي تت ذت طابع خاص 


توسيع القناة الشوكية بالتدخل المحدود 


جراحات القلب المفتوح 
عمليات ذات مهارة 


استكشاف على القلب 


عمليات ذات سعر خاص 
تغيير الصمام الميترالى بالتدخل المحدود 
تغيير شرايين تاجيه قلب نابض 
تغییر الشرايين التاجيه بالتدخل المحدود 
جراحة قلب أطفال لاصلاح عيوب خلقية 


تغبیر شرايين تاجية ( ماكينه قلب صناعي) 


تبخير غضروف واحد بالبلازما كوبلاشن Coablation ( single level Disc)‏ 


عمليات ذات مهارة 


توسيع صمام بالقلب 


عمليات ذات سعر خاص 
تغییر الصمام الاورطى بالتدخل المحدود 
تغبير الصمام ثلا الشرفات بالتدخل المحدود 
اصلاح صمام ميترالى ( قلب مفتوح) 
اصلاح صمام أورطى ( قلب مفتوح) 


اصلاح صمام ثلایي الشرفات ( قلب مفتوح) 


اصلاح تسلخ الشربان الأورطى جراحیا 


تغییر صمام ميترالي ( قلب مفتوح) 

تغییر صمام آورطي ( قلب مفتوح) 

تغییر صمام ميترالي و اورطي ( قلب مفتوح) 

تغییر او اصلاح صمام ثلاث الشرفات ( قلب مفتوح) 


جراحات الروبوت 
عملیات ذات تقنیه عالیه 
استئصال جذری لسرطان البروستاتا بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 
استئصال جذری للمثانة والغدد الليمفاوية بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 


استتصال جزی للكلى بالمنظار باستخدام الجراح الالی 
استتصال کلی للكلى بالمنظار باستخدام الجراح الالی 


تجمیل حوض الکلی بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 


اصلاح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 


اعادة تغییر واصلاح الشرایین التاجية (قلب مفتوح) 
اعادة تغییر صمام بالقلب (قلب مفتوح) 
اصلاح تمدد بالشربان الاورطی جراحیا 


ترکیب منظم دائم عن طریق جراحة القلب المفتوح 


عملیات ذات تقنیه عالیه 


استثصال المستقیم مع او بدون تحویل البراز مؤقتا بالمنظار باستخدام الجراح 
الآلى 


اصلاح فتق اربي بالمنظار بالجراح الآلي 
استئصال حويصلات منويه بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 


استتصال الرحم مع او بدون استتصال المبيضين بالمنظار باستخدام الجراح 
الى 


استتصال جزئی للمعده بالمنظار باستخدام الجراح الآلى 
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جراحات بسيطه بمخدر موضعى 


عمليات بسيطه عمليات بسيطه 
استخراج جسم غریب سطحی بالاطراف بدون استخدام جهاز اشعه مخدر موضى استتصال كيس دهن او شمی او عرق او سيى او سنطه مخدر موضعی 
استتصال زوائد جلدیه تحت تخدیر موضعی 1285 51 غیار جراحی تحت مخدر موضى 
تسليك عصب بالرسغ مخدر موضى (015) فتح خراج تحت مخدر موضعی 
تسليك اصبع زنادی مخدر موضعی خیاطه جرح قطی سطحی تحت مخدر موضعی 
ازاله كيس زلالى من حول المفصل مخدر موضعی - 63۳081100 استئصال ظافر غائر مع او بدون خراج او ظافر مرتجع تحت مخدر موضعی 
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